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Querido lector, 


¡Bienvenido a la nueva generación! 


En tus manos tienes el resultado de muchos meses de investigación. Desde principios de 
ano hemos entrevistado a cientos de lectores de PC Manía y a usuarios de informática en 
general. Apuntamos cada detalle sobre vuestros intereses, deseos e inquietudes y, una vez 
ordenadas todas las ideas. nos hemos fijado como objetivo proporcionarte la revista que 
siempre habías deseado. 


Estamos contentos porque sabemos que lo hemos conseguido. 


Ha nacido una nueva revista para el usuario que sabe lo que quiere y por ello exige que los 
temas sean tratados con seriedad, rigurosidad y profesionalidad. Al mismo tiempo, quiere 
divertirse mientras experimenta, estar siempre a la ultima y aprovechar al máximo su equi- 
po informático. Una revista justo como te la habías imaginado: Completa, practica y actual. 
Y a un precio razonable. 


Nuevo concepto editorial, nuevo diseño gráfico, nuevos contenidos y... 
¡Nuevo nombre! PC Mania ahora se llama Personal Computer £ Internet. 


Este es el nombre que, junto con muchos de nuestros lectores, hemos elegido para la nueva 
vida de PC Manía. Es un gran paso hacia el futuro, una decisión importante que nos trans- 
porta hacia la nueva generación y que hemos tomado con gran entusiasmo e ilusion. 
Confiamos en que sabras apreciar el cambio y deseamos recorrer contigo este largo cami 
no que nos queda por delante. 


Recibe un afectuoso saludo, 


Gi 


Tito Klein 
Director 
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Las altas prestaciones 
han dejado de ser un lujo 


Nuevo Supratech Premier 
con pantalla plana TFT 15” y procesador Intel Pentium 4 a 2,4Ghz. 1 .090 


(1,V.A. no incle 


Pantalla plana de 15” TFT (1.024 x 768 puntos) + Procesador Intel Pentium 4 a 2,4Ghz + 256 Mb. de memoria RAM DDR + Disco dur 
60 Gb Tarjeta gráfica Ati Radeon 7500 con 64 Mb DDR y salida de TV « Unidad grabadora de CD-RW 40X * Unidad lectora de DVD 16X e Ta 
de red Ethernet 10/100 « Módem interno 56K + Sintonizadora de TV + radio con mando a distancia + Teclado multimedia programable + Rat 
botones con scroll + Sonido AC'97, altavoces y subwoofer e Cascos con micrófono integrado 4 puertos USB 2.0 + 1 serie + 1 paralelo + 1 j 


Hay un Supratech desde 495 Calidad avalada por la certificación ISO 9002. En el caso de agotar existencias, los compunentes serán sustituidos por otros de igual o mayor ca 
Supratech recomienda sistemas operativos 
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EDITORIAL 


Un número. 
con muchísimas 
novedades 


ste mes hemos preparado un contenido de máxima 
actualidad y por encima de todo práctico, además 
de grandes cambios de diseño y estructura. 
Empezamos con una comparativa de ocho ordena- 
dores que puedes adquirir por menos de 2.000 


os, entre los cuales destaca un Pentium 4 a 2,2 GHz. La alta 


ternología está al alcance de cualquiera... 
Seguimos con análisis de los últimos lanzamientos en hard- 
Ware. como el impresionante palm Tungsten, la tarjeta de soni- 
Sound Blaster Audigy 2 o la nueva placa base intel Pentium 
+ a nada menos que 3,06 GHz. La sección de software se abre 


on una comparativa de aplicaciones para mejorar tu Windows y 


sue con las últimas novedades: «Panda Antivirus Platinum 

O», «Enciclopedia Larousse 2003» y «Partition Magic 8.0», 
sstre muchos otros títulos que potenciarán tu PC. 

Los articulos sobre Internet también están diseñados para 

sjorar tu experiencia frente al ordenador. En la comparativa 
de tiendas online nos hacemos eco del gran cambio que está 


Este mes hemos preparado un contenido 
de máxima actualidad y por encima de todo 
práctico, además de grandes cambios de 
dseño y estructura 


experimentando el sector, con el cierre de dominios señeros 
Alcoste, Submarino...) y una especialización que puede resul- 
tar incómoda para el usuario. Por otra parte, los renovados 
Enlaces te ofrecen una guía de webs cuya visita es muy reco- 
mendada. Cerrando la sección, en el área que hemos bautizado 
como Descargas, publicamos pequeños talleres que te enseña- 
án a usar tres aplicaciones imprescindibles: «Microsurfer», 
«WebAlbum» y «Ad-Ware». 
Las páginas para los usuarios que quieren conocer a fondo 
toda la informática se llaman Computer Práctico. Sus secciones 
Computing, Webmaster y Digital Media) contienen trucos, cur- 
sos, ejercicios prácticos con los que dominar las aplicaciones 
que regalamos en el CD-ROM y un gran consultorio técnico en 
el que damos respuesta a las preguntas de los lectores. 
Personal Computer 8 Internet tiene muchas otras cosas para 
ti. Sigue leyendo para descubrirlas... 


PC Práctico 
Pon tu PC a punto 


Te proponemos diferentes 
soluciones para que le 
saques el máximo a un 
ordenador con el sistema 
operativo Windows xp. 


Hardware 


8 ordenadores por menos de 2.000 euros 


Si piensas que no es posi- 

ble adquirir lo último en 7 
PCs a un precio inferior a 

2.000 euros. te recomen- 

damos que no pierdas de 

vista nuestra comparativa. 

Te sorprenderá. 
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Software 


4 utilidades para mejorar tu PC 


Ha llegado la hora de 
poner a punto tu ordena- 
dor. Te ofrecemos una 
comparativa con los cua- 
tro programas más 
interesantes para tener tu 
equipo a punto. 


Internet 


4 tiendas online 


Descubre cuáles son los 
puntos fuertes y las debili- 
dades de cuatro de las 
mejores tiendas genera- 
listas online. 
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Tablet PC de Fujitsu. 
un ordenador 
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Noticias y nuevos productos 
Opinión 
Cartas de los lectores 
HARDWARE 
Comparativa: 8 ordenadores 
por menos de 2.000 euros 24 : 
Análisis de productos A0 : 
Ranking Hardware 72 
SOFTWARE MN: 
Comparativa: 4 utilidades ; 
para mejorar el rendimiento de tu PC 76 : 
Si necesitas que 
Py Tweak"2 ty ordenador fun- 
Ye, TIT Hone más rápido. 
Y 5 y de un modo más 
¡ eficaz, prueba 
| estos programas. 
Análisis de productos 84 : 
Ranking Software 94 
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Kodak EasyShare LS443 41 
Trust 620 LCD PowerCOm Zoom LCD 42 
Creative PC-CAM 750 dk 
BenQ FP781 É 46 
Maxtor 5400 RPM 48 
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Creative Sound Blaster Audigy 2 


Disfruta del mejor 
sonido digital con la 
la nueva tarjeta 6.1 
de Creative. 


¿ies 
¡PAQ Pocket PC H3970 Bluetooth 52 
palm Tungsten 53 
palm Zire 54 
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: Consultorio técnico 
: COMPUTING 


: Pon tu PCa punto 


En el CD del número de diciembre te regala- 
mos tres demos: «Painter 7», un eficaz y 
completo editor de imágenes y fotografía: 
«MovieStar 5». un potente editor de vídeo con 
cantidad de efectos especiales: y finalmente, ! 
«Drive Image 2002». uno de los gestores más 


útiles para tener tu equipo al 100%. 


¡ INTERNET E 
; Comparativa: 4 tiendas online 96 : 
E > sitio ¿Quieres saber 
: _ dónde hacer e 
: ie compras navide- 
SF E; 
Descargas 102 
Enlaces 106 
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Funciones de búsqueda 


: Etiquetas HTML 


- _ > > 
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Te contamos todos 
los secretos para 
que conectes 
varios PCs en 

tu casa. Pag. 144 


152 
: DIGITAL MEDIA 
: Fotografía e imager 
¿ Painter 7 158 
: ' Con el práctico de 
«Painter 7» podrás 
retocar tus fotos de 


3 Manera profesional. 


¿ y referencia en Excel ¿ Vídeo 
Sistema H 2% 
ti ¿ MovieStar 5 162 
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: El gusano w32/Sachiel 142 : 
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¿ Curso eS : COMPUTER SHOPPING 
Monta una red doméstica 144 ; Las mejores ofertas del mercado 175 
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hp photosmart 7550 56 ANTEC Plus660AMG — 70 
Canon S9000 58 Trust Force Feedback FF380 70 
hp deskjet 6122 58 
EPSON Perfection 1660 Photo 60 ¿QETWARE E =) 
Y VIE o * 
EAT DA AE él Panda Antivirus Platinum 84 
CanosScan LIDE 30 61 Enciclopedia Universal Larousse 2003 86 
intel desktop board + pentium 4 3.06 GHz 62 p a 
Antivirus 
Descubre el poder de 25 Un PC limpio: acaba 
Una de las placas y de una vez por todas 
procesadores más con los temidos virus 
potentes del mercado 
MSI 845PE MAX2 gs EtesViusscan S 
Partition Magic 8.0 89 
Creativa Jukebox 2 as VideoWave Movie Creator 90 
APC BackUPS ES 500 68 = 
Plantronics M1000 E 2ce5n = 
A Collins Electronic Dictionary 92 
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podrás 
fotos de 
fesional. 


fotografía digital hp. Ahora puedes enviar tus mejores fotos en segundos y directamente desde la 


cámara. Increíble, ¿no? Asi es la tecnología. Siempre te sorprende. Como la 


70 
A nueva cómara digital HP Photosmart 720 de 3.3 megapíxels que, gracias a su 
exclusiva tecnología HP Instant Share, con sólo colocar la cámara en la base 
Ñ de conexión* y pulsar un botón, envía instantáneamente por e-mail tus fotos a 
84 12 direcciones preseleccionadas. O también puedes descargarlas en el 
86 ordenador, o imprimirlas directamente. Como prefieras. Además incorpora un 
a zoom de 12x** y permite grabar hasta 30 segundos de video con audio 
Dispara. pt E 
s E ¿Sorprendido? 
88 (7 Y 
8) invent 
— Y 
EA 
92 lan Fácil ¿por qué no? Más información en www.hp.es y en el 902 150 151. *De vento por separado 
' **3x óptico, 4x digital. OHewlett-Packord 2002 
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Regrabadora USB 2.0 
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ADSL no bajará 


completa, p 


Una estructura lógica para 
que no te pierdas, 


Per 


para que no te aburras 


La comunidad del anillo en tu PC 


Seleccionamos sólo lo que te interesa. 
Las noticias y los productos más novedosos. 
Para que estés a la última y no te pierdas nada. 


¿Des mejor que uno7 


En las cajas de color naranja encon- 
trarás lecturas adicionales. así podrás 
sacar mayor partido de cada página. 


Precio: 
Fabricante. EKC 
Ficha técnica 
Intel Pentium 4 2.8 GHz 

256 Mb OOR 

Gelorceú Ti 4200 SE 

Creative Sound 


Blaster Audigy 


80 Gh 

48X 

Valoración 7,4 
Calidad/precio 5,53 


Componentes que llevan la 
tecnologia al limite para ofre- 
certe las mejores prestaciones 


Actualidad 
Hardware 

Software 

Internet 

Computer Práctico 
Juegos 

Computer Shopping 


Hardware 


Rigor, seriedad e independencia 
es la consigna de PCI LAB, nues- 
tro laboratorio de pruebas, 
Elegimos y probamos todos los 
productos para que compres con 
total tranquilidad y garant;ia. 


a] TE 
VideoWave Movie Creator 


S/Euros 


Revista + CD 


Comparativa 

La nueva 

generación 

+ Frrrad de PCs 
Cámaras di ital 

Compag Poo al 

eb Zire y Tungsten 

entium 4 a 3.05 GHz. 


8p Comparativa 
mejorar Windows 

+ Análisis 

Panda Antivirus Platinum 7 
Enciclopedia dO 
Collins Electronic» tna; 


programas que 
te interesan y 
los analizamos 
desde la pers- 
pectiva del 
usuario, sin per- 
der la objetivi- 
dad propia de un 
laboratorio como 
PCI LAB. 


leva generac 


ho e 
1, plica y actual 


Computer Práctico 


Cursos, guías completas y con- 
sejos prácticos. Siempre expli- 
cados de forma sencilla y con 
ejemplos útiles 

Ordenada en tres áreas 


Todo sobre tu ordenador, su 
sistema y sus programas 


Internet, redes y desarrollo 
web. Con esta sección llegarás 
a ser un mago de la red. 


Soluciona 


0 los problemas 
Comunes 

e 

de, 


Imagen, sonido y tu creatividad 


Ss |. 
que ; 
y internet 
nos ; 
Evaluamos las mejores > 

rs- bbs y los más Colocamos la publicidad de 

er variados servicios, manera que cumpla Una 
E así ahorrarás tiempo. función útil para ti. 
ad Te enseñamos a sacar Aquí podrás comparar todos 
sá ss partido de las más los precios, las ofertas 
20 y promociones del momento. 


recientes utilidades de 
nternet, paso a paso. 


UA Ya tienes la guía de compras 
ae útil y fiable que estabas buscando. 


En el CD 
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Painter / 


hp, ainter 7» es la solución 

11 ideal para ilustradores, di- 
- señadores y todo tipo de 
artistas digitales que en- 

focan sus trabajos tanto a la Web 
como a la impresión. Esta nueva 
versión se presenta con mayor po- 
tencia de trabajo, nuevas herramie- 
tas y pinceles que mejoran el resul- 
tado final de los trabajos. Puesto 
que «Painter 7» es un programa 
que comprende tantos materiales, 
su uso está demilitado por las ha- 
bilidades artísticas de los que em- 


Puedes salvar tus trabajos con diferentes 
formatos, válidos tanto para la Web como 
para una posterior impresión. 


plean esta herramienta. Así que, 
sólo de ti depende que los resulta- 
dos sean O no verdaderas obras de 
arte. «Painter» se presenta como 
una aplicación bastante potente 
que colma las necesidades de los 
más exigentes, por eso existen he- 
rramientas para el dibujo vectorial, 
como la pluma a mano alzada o for- 
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CD: 


mas básicas y la posibilidad de que 
los textos puedan formatearse de 
varias formas u obligar a los carac- 
teres de una palabra que formen 
parte del recorrido de un trazado 
definido vectorialmente. Además, 
dispone de una amplia biblioteca 
de materiales para crear arte, como 
papeles que poseen diferentes de- 
gradados, texturas, patrones, as- 
pectos... a la que puedes añadir un 
estilo creado por ti o descargar 
otros especiales para la Web. En 
definitiva, muchas opciones para 
crear arte reunidas en una sola he- 
rramienta con las que se abren 
grandes posibilidades y se consi- 
guen resultados profesionales. 


Novedades 


En la búsqueda por conseguir una 
imitación con la realidad, se han 
creado nuevas tecnologías que se 


Aprende a mono 
usar Painter 7 
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incluyen en 
esta versión, 
como la Tinta 
líquida con la 
que se consi- 
gue el efecto 
de viscosidad, 
densidad y tex- 
tura en los di- 
bujos. También se han mejorado 
las Acuarelas (Watercolors) con las 
que imitar la realidad de una forma 
asombrosa y eso se debe a que el 
usuario controla la cantidad de 
agua y evaporación de la pintura. 
Asimismo, cabe destacar la inclu- 
sión de filtros KPT, el efecto de 
serigrafía o controles de tono y su- 
perficie, enfoque, entre otros mu- 
chos, o la posibilidad de incluir 
una imagen de una librería, ele- 
mentos prediseñados, como por 
ejemplo, muchas variedades de flo- 


rre | 


Tres ejercidos con texto 


GS Internet 


Este mes presentamos grandes noveda- 
des en nuestro CD-ROM. Demos y progra- 
mas de diseño, edición de vídeo, contabili- 
"dad. restauración y protección de datos y otras utilidades que se convertirán en la 
mejor opción para tener tu ordenador a la última. 


Todas las funciones de «Painter 7» están repartidas en diferentes 
paletas que puedes controlar desde la zona de trabajo. 


res, luces, etcétera. 

Referente a los pinceles, «Painter» 
dispone de una tecnología conoci- 
da como Natural Media que simula 
el comportamiento de un pincel 
utilizado sobre un lienzo real. De 
esta manera, cuando dibujas con 
esta herramienta su comportamien- 
to variará según el ángulo y la 
fuerza que le apliques. 

En definitiva, un programa ideal 
para usuarios que quieren ampliar 
sus posibilidades a la hora de crear 
trabajos artísticos. 


== Sácale partido 


con nuestros 
ejercicios 
Abcticos 
Si quieres practicar y sacarle el 
mayor partido a «Painter 7» no 
tienes más que ponerte manos a 
la obra y empezar a trabajar con 
este software de diseño. Retoca y 
crea tus imágenes, fotografias o 
incluso dibujos originales propios 
Dale rienda suelta a tu imagina- 
ción. No esperes más y empieza 


ya con la herramienta de diseño 
que estabas esperando 


rentes 


Jainter» 
conoci- 
simula 
pincel 
eal. De 
jas con 
tamien- 
lo y la 


a ideal 


ampliar 
le crear 


tido 
ros 


rive Image 2002» es una 
solución para realizar co- 
pias de seguridad y recu- 
peraciones de emergencia. 

te software puedes crear una 
imagen exacta de tu disco 

nm la que se incluye el sistema 
ro, aplicaciones y datos del 
boro. Puedes utilizar los asis- 
o la función Operaciones en 
de «Drive Image 2002» para 


Denda la ventana principal puedes acce- 
o a toda las funciones de Drive Image. 
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SoneStar 5 


hora puedes capturar, edi- 

tar y producir tus vídeos 

en poco tiempo con «Mo- 
vieStar 5». Un programa 
Dazzle dirigido a usuarios de ví- 
doméstico que quieren crear 
nales menús en un DVD o edi- 
deos para convertirlos en gra- 
recuerdos visuales. Puedes in- 
tar divertidos efectos y entrete- 


“MovieStar 5 V 


Utico esta optan, 1 quere gabe video em 
un CO) regrabatíe pesa rape w 
regroducia de DVD o VCD 


pueda rerduca mas Le mayas 
regroduciones de DVD Est 
video de calidad mada MPEG 1 


Más adulares sarta el paro de 
Proó:ccón merpra pueda cantas 


De 


ad 8 
Desa este menú eliges el formato de 


tes en el que quieres editar. 


Tu disco duro siempre a punto 


Drive Image 


1 foleccionar unid. 


O IPS Adecol pa) 


DJ KOWINSO PA deco! part] 
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Las unidades de tu ordenador, así como las características de 
las mismas. se presentan de forma visual y organizada. 


crear una nueva ubicación de copia 
de seguridad y almacenar imágenes 
en el disco del ordenador. Además de 
esta función, tienes la posibilidad de 
guardar dichas imágenes en un di- 
rectorio de red o dispositivo exter- 
no, como por ejemplo un CD-ROM. 
De este modo, si deseas devolver el 


Desde la interfaz del programa accedes a todas las fun- 
ciones necesarias para editar y producir tus vídeos. 


nidas transiciones que harán de 
tus vídeos originales modos de 
prensentación. Desde una interfaz 
sencilla puedes acceder a todas la 
funciones disponibles en el progra- 
ma con el suficiente espacio en 
pantalla para trabajar sin agobios. 


Diferentes opciones 


Con «MovieStar 5» puedes seleccionar 
numerosas opciones a la hora de edi- 
tar tus vídeos. Así, dispones de la po- 
sibilidad de crear DV, Vídeo CD (VCD), 


Super Vídeo CD (SPCD), DVD y Multi- : 


2002 


sistema al esta- 

do original exis- 
tente cuando 
creaste la ima- 
gen, puedes res- 
taurar una ima- 
gen de copia de 
seguridad. Gra- 
cias a la aplica- 
ción «ImageEx- 
plorer», incluida 

en «Drive Image 
2002» puedes 
manipular imá- 
genes y restaurar 
archivos indivi- 
duales del inte- 
rior de la misma. 
Referente a los requisitos que 
necesita tu máquina para poder 
utilizar este software, basta con 
tener un procesador compatible 
con Pentium o superior, 20 MB de 
espacio en el disco duro, una uni- 
dad de CD y una unidad de disque- 
tes de alta densidad. 


== Edición de vídeo a tu alcance 


MesStar 9 


media. Más adelante, 
durante el paso de pro- 
ducción, siempre pue- 
des cambiar tu elección 
y seleccionar un forma- 
to diferente, salvo en la 
opción de Multimedia. 
Asimismo, puedes elegir 
el formato PAL (euro- 
peo) o el NTSC (nortea- 
mericano) para que tus 
vídeos puedan visuali- 
zarse en cualquier parte 
del mundo. Si quieres 
saber más, lee el curso 
completo que encon- 
trarás en páginas interiores de esta 
revista y sácale el mayor partido a 
esta divertida herramienta. 


Aprende a 
manejarlo con 
nuestro sem 
Curso Ml 


completo 


combuter 


En el CD 


Protege y restaura 
los datos de tu PC 
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Sumario 


¡Práctico! 
Protege y restaura 
los datos de tu PC 


Drive imoge 
2002 


Ls 


Seguro que estarás más tranquilo 
después de conocer cómo funciona 
«Drive Image 2002» y para qué sirve. 
No dudarás un momento en empe- 
zar a utilizarlo, porque lo más 
importante es tu información. 


El mejor 
Shareware 


AllegroSurf 
Proxy para descarga de archivos 


Artful GIF Animator 
Crea divertidos GIF animados 


CD Data Rescue 

Recupera información de CD dañados 
HDD Temperature Pro 
Chequea la temperatura del sistema 
Mimmix FE 

Genera personajes virtuales 
NeuChat 

Servidor Chat para tu página Web 
Panda Antivirus Titanium 
Antivirus para entornos domésticos 


PersonalConta 
Programa de contabilidad doméstica 


Photo2VCD 
Graba tus fotografías en DVD o CD 


System Analyser 
Información sobre el estado de tu PC 
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El Tablet PC 
según Fujitsu 


na nueva era está en auge en 
la informática móvil y se pre- 
senta en forma de Tablet PC. 
A partir de este momento, ya puedes 
sustituir tu viejo portátil o tu orde- 
nador de sobremesa por un nuevo 
equipo capaz de realizar las mismas 
tareas. Así lo ha hecho Fujitsu 
Siemens Computers y ha 
presentado en la últi- 
ma edición de 
SIMO el 
nuevo 
equipo Sy- 
Un SEE 
5T4110, una 
Tablet PC de cui- 
dado diseño que 
destaca por sus 1,48 
kilos de peso, posee un 
formato de A4 y unas medi- 
das de 22 cm de ancho, 30 cm 
de largo y 22 mm de grosor. 
Mientras estás de pie o caminas pue- 
des aprovecharte de las capacidades 
de este dispositivo en cuanto a reco- 
nocimiento de escritura manual y 
usarlo como cualquier otra libreta, 
pero en este caso con un lápiz ópti- 


talla de alta resolución XGA TFT de 

10,4 pulgadas equipada con un digi- 
talizador electromagnético. 

Este modelo incorpora el procesador 

móvil de bajo voltaje 

Mobile Intel Pen- 

tium III a 


co. Con él, escribi- EJ Tablet PC Stylistic ST4110 de Fujitsu 
rás sobre una pan- destaca por su diseño ultrafino. 


Regrabadora USB 2.0 


L a casa iomega ha lanzado una 
unidad externa con mayor velo- 
cidad de grabación, en concreto el 
modelo CD-RW 48x24x48x USB 2.0. 
Esta grabadora ofrece una protec- 
ción frente al vaciamiento de me- 
moria intermedia, lo que permite al 
usuario realizar grabaciones 
seguras, incluso en 

entornos 

multi- 

tarea. 

Dfre- 


bién capaci- 

dad plug8play 

con el sistema operati- 

vos Microsoft Windows y su tasa 
de extracción de audio digital 
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(DAE) de 48x permite grabar un 
CD de 60 minutos en menos de 
tres minutos. Aunque el dispositi- 
vo sólo alcanza la máxima rapidez 
con conexiones USB de alta velo- 
cidad, también es totalmente 
compatible con los siste- 

mas, periféricos 

y cables 


USB ori- 
ginales. 
Esta unidad ex- 
terna ¡omega CD- 
RW 48x24x48x USB 2.0 
con software «HotBurn» incluido 
está disponible en el mercado por 
un precio de 229 euros. 


> din. LE 
B/MEpaaa E 


A Hoz 
A 


El reconocimiento de escritura es uno de 
sus puntos fuertes, pero esta capacidad 

no estará disponible en castellano hasta 

el verano de 2003. 


800 MHz. Además, dispone de un dis- 
co duro montado sobre basculan- 
tes que protege contra pérdida 

de datos cuando el dispo- 

sitivo está en movi- 

miento y de hasta 

768 MB de me- 

moria. Ade- 

más, es 

posible El 

usuario 

conectar una 

gran variedad de 

periféricos a Stylistic 

ST4110, como teclado, 

ratón, lector o grabador 
DVD/CD, incluso también una 
tarjeta GSM o GPRS. Para más infor- 


mación llama al 902 118 218 o visita 
www.fujitsu-siemens.com 


EL PRECIO DEL SERVICIO ADSL 


ADSL no bajará 


La tarifa mensual que pagan los 
usuarios que tienen contratado 
el servicio de ADSL siempre ha 
estado muy debatida. Por este 
motivo, el Ministro de Ciencia y 
Tecnología ha sugerido al Go- 
bierno la posibilidad de imponer 
una rebaja en las tarifas de la lí- 
nea ADSL. Esta propuesta no ha 
procedido. Y la contestación del 
Gobierno ha sido que “no cabe 
en principio” la adopción de 


medidas encaminadas a imponer 
precios inferiores a los que ya 
están fijados actualmente por el 
mercado. Además, afirman que 
el panorama de los servicios ba- 
sados en ADSL en España tiene 
precios “comparables” a los paí- 
ses de su entorno, y que el in- 
cremento de contrataciones de 
este servicio aumenta cada día 
por lo que esta situación “es un 
claro indicador de que existe 
una oferta adecuada a la deman- 
da de este tipo de servicios”, 


N 


La comunidad del seño en tu PC 


rodo, Aragorn, Gandalf... ahora 
todos los protagonistas de la 
trilogía de “El Señor de los Anillos” 
cobrarán vida 
en tu ordena- 
dor. Tu misión 
consiste en 
guiar al perso- 
naje que ha- 
yas elegido en 
la búsqueda 
del Anillo Uni- 
co de Sauron. 
Dependiendo 
del personaje 
seleccionado, 
sus habilida- 
des persona- 
les variarán 
y te ayudarán 
a superar los 
numerosos 
obstáculos y a los 28 diferentes 
enemigos, entre los cuales se 
encuentran monstruos itineran- 
tes y terribles criaturas con dis- 


tintos niveles de inteligencia y 
comportamiento. Tendrás que lu- 
char contra ellos, intensificándose 
el sistema de 
combate a medi- 
da que avances 
en la aventura 
del juego. No 
obstante, si uti- 
lizas determina- 
dos objetos po- 
drás conseguir 
efectos especia- 
les con la magia 
del gran Gandalf 
y de este modo, 
evitar numerosos 
enfrentamientos 
con los enemigos 
de la Comunidad. 
Este divertido 
videojuego de 
aventura y acción está disponible 
para tu PC por tan sólo 49,99 eu- 
ros y está calificado para todos 
los públicos por ADESE. 
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Última hora 


| ADSL MIA LED LACIE PHOTONI8BUEI! SISTEMA OPERATIVO LIBRE DE EXTREMADURA 
E] “s . . 
ará — Grannitidez  |“Sé legal copia LinEX” veran rd 
agan los a on el título que abre esta noti- Alguna de las aplicaciones que emisoras de radio 
tratado de ¡ magen Ln la Junta de Extremadura contiene son: procesador de tex- El hecho de tener que pagar de- 
npre ha está promocionando LinEX, el pri- tos, hoja de cálculo, navegador rechos de autor a las discográfi- 
or este modelo de monitor LCD mer sistema operativo GNU/Linux Web, correo electrónico, juegos, cas para poder emitir música en 
iencia y E - talla plana de LaCie, pho- creado en Europa. Es- : estaciones de radio en línea. ha 
) al Go- ) posee una resolución tá basado en Woody | > A e producido un descenso notable 
imponer - 1074 ppp y una tecnología (Debian 3) y formado [M4 n Z=XOTr sl de las páginas con emisoras de 
de la lí- del color más avanzada. por un conjunto de 4 y A. 
a no ha * mayor brillo y contraste aplicaciones accesi- 
ción del o ajustar la inclinación y el bles a través de su entorno gráfi- control remoto de ordenadores... 
10 Cabe co. Se crea bajo licencia GPL, con Descárgate este sistema operativo, 
ión de lo que el código fuente está a dis- de forma gratuita, de la página 
posición de cualquier persona. web www.linex.org. 
4 DAZZLE TV PHOTO SHOW 
- 2 
, | V 
A Visua liza tus fotos e n la hecho. la cifra ha pasado de 5.710 
> emisoras existentes en el año 
¿ i dispones de una cámara digi- tomas, girar las fotos, borrarlas, 2001 a 3.940 en 2002. 
tal ahora puedes ver todas tus enfocar con el zoom. 
” fotografías en la pantalla de tu te- TV Photo Show se conecta al PC a Ley de juego en los 
levisor. Y es que, Dazzle ha presen- través del cable USB para imprimir cibercafés madrileños 
mponer tener un control óptimo de tado un pequeño disposi- las fotografías, pu- La Comunidad de Madrid ha deci- 
que ya Destaca por su poco peso, tivo, el TV Photo Show, un blicarlas en Inter- dido incluir a los cibercafés en la 
> por el unas reducidas dimensiones pequeño lector de tarjetas net o almacenarlas Ley de Juego. imponiéndoles una 
an que 2445218 mm. Además, su que te permite organizar y en el disco duro. legislación, finanzas. registros y 
los ba- isualización es de 18,1” y mostrar tu álbum de fotos Se encuentra en el control de empresas proveedo- 
a tiene pado con la tecnología “Wi- digitales directamente en mercado a un pre- ras. La Administración de la Co- 
os paí- ng Angle”, que permite ver el televisor. cio recomendado munidad se ha basado en la exis- 
el in- reproducido con gran preci- Incluye un de 119 euros. Para tencia de juegos de ordenador en 
nes de de prácticamente cualquier mando a dis- más información estos locales. sin entender que 
da día Como complemento, incluye tancia con el visita la página este ocio es una parte de la pro- 
“es un sera metálica que reduce el que controlar web www.dazzle- moción del uso de la Sociedad de 
existe tamiento y los reflejos. el orden de las europe.com la Información que fomenta el 
leman- Estado a través del Plan Info XXI. 
ys”. 
DALIA WIRELESS AIR+ Wolfenstein: 
E , ss e CHATEA CON TUS AMIGOS Enemy Territory 
Soluciones inalámbricas msn Messenger — sescrapamercenen 
2003 cuando puedas disfrutar de 
a Se ompañía Cioce ha ampliado su sitivos aportan un mayor rendimien- 5.0 se renueva 
«ta en soluciones inalámbricas to y pueden llegar a alcanzar veloci- Uno de los servicios de mensajería 
tando la nueva gama D-Link dades de hasta 22 Mbps. instantáneos más utilizados en Es- 
ncia y < AirPlus que ofrece velocida- A la lista de soluciones inalámbricas paña, «msn Messenger 5.0», pre- 
ue lu- de transmisión de hasta 22 de las que dispone D-Link cabe des- senta una nueva interfaz y una ima- 
indose o Esta linea D-Link Air Plus está , tacar el dispositivo DWL-900AP+ ca- 
a de “2 en una vanzada tecnología paz de ofrecer conexiones A E ESA 
medi- ps de silicio que operan bajo | inalámbricas en cualquie- ES 
ances estandar IEEE 802.11b a á ra de estos cuatro modos: (0 Haga aaipuairea el Pog aná parada mara de la , 
'ntura Ibps. Gracias a esta punto de acceso inalám- cn una nueva entrega inspirada en 
. No vación, los dispo- ¿E brico, puente (bridge) podas el aclamado juego «Wolfenstein». 
1 uti- punto a punto de acceso Sm coneión (5) En esta nueva entrega se han 
mina- inalámbrico, puente (brid- soda mejorado los modos de juego 
'S po- ge) inalámbrico punto a multi- Lamarar Secre con online que soportarán hasta 64 
eguir punto o cliente inalámbrico. tn usuarios. Si quieres conocer más 
Jecia- Otro de los productos que presentan entra en www.activision.com 
magia es la unidad de red Inalámbrica DCS- gen renovada. Además, no sólo se 
indalf 1000W. Una versátil cámara, con cali- ha renovado por fuera, sino tam- La serie CSI en tu PC 
nodo, dad VGA de hasta 640x480, diseña- bién por dentro, ya que ahora dis- A mediados de 2003, UbiSoft y 
OSOS da para Intemet. También es una pone de un mayor control del spam CBS te ofrecen la posibilidad de 
entos buena idea para todos aquellos que y permite mantener conversaciones investigar los crimenes de los ca- 
migos quieran establecer controles de desde un teléfono móvil al PC, vía sos sin resolver ocurridos en la 
ridad. seguridad a través de monitoreo SMS. Ahora, podrán estar conecta- ciudad de Las Vegas. Crimenes 
rtido remoto. La cámara cuenta con un das en una misma conversación aparecidos en la exitosa serie de 
) de Web Server integrado que le permite hasta quince personas diferentes a televisión CSI que actualmente se 
nible el acceso remoto desde cualquier la vez, quedar, hacer sus planes y emite en nuestro país. 
9 eu- lugar en el mundo a través de los siempre sim perder la confidenciali- Para más información visita la 
odos diferentes navegadores. Más informa- dad. Descárgalo de forma total- página www.ubi.com 


ción en Www.cioce.es. 


mente gratuita en www.msn,es 
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Supera 
los 3 GHz, 


ada vez son más los GHz. Y es 

que intel ha 

' presentado el 
nuevo procesador 
Pentium4 a 3,06 
GHz, con una ma- 
yor frecuencia de 
reloj y con la tec- 
nología Hyper 
Threading (utili- 
zada en procesa- 
dores Xeon para 
servidores). 
Aprovechando la 
presencia de este 
procesador en el 
mercado, jump ha 
creado un equipo es- 
pecifico que lo inclu- 
yera, el jump SCALA 
Q-3000R. Con un as- 
pecto tal y como se 
muestra en la ima- 
gen y con unas ca- 
racterísticas de una 
placa base con 
chipset intel 854PE, 1 GB de memo- 
ria DDR-RAM, tarjeta gráfica ATI Ra- 
deon 9000Pro con 64 MB de memo- 
ria DDR, sonido de 6 canales Dolby 
Digital 5.1, sintonizador TV + cap- 
turadora de video analógica, adapa- 
tador de red gigabit, doble disco 


RIA 


Un completo equipo de 
JUMP SCALA 0- 3000R con Home Cinema. 


duro de 80 GB en modo RAID O, uni- 
dad lectora DVD-ROM de 16x y uni- 
dad grabadora DVD multiformato 
SONY DRU500A, capaz de grabar 
DVD-R, DVD-RW, DVD+R y DVD+RW, 
jump se pone en los primeros pues- 
tos de la actualidad informática en 


La casa de mis sueños 


N o eres capaz de imaginarte el 
salón de tu casa amueblado y 
eso te echa para atrás a la hora de 
comprar los muebles. No te preocu- 
pes, a partir de ahora con el 
nuevo programa de 
Finson, «Arquitec- 
to Virtual 3D», po- 
drás ver cómo que- 
da cada una de las 
zonas de tu casa 
que quieres amue- 
blar. No necesitas 
conocer nada sobre 
arquitectura ni dise- 
ño. Tan sólo tienes 
que copiar el plano 
de tu casa en 2D, in- 
sertar las puertas y 
ventanas y con un 
clic verás cómo tu vi- 
vienda va tomando for- 

ma. Selecciona los muebles que 
aparecen en la galería del progra- 
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ma, actualizados según las últimas 
tendencias del mercado. 
Además, si quieres enmoquetar una 
habitación o revestir las paredes 
de algún tejido 
también puedes 
hacerlo, ya que 
dispones de bas- 
tantes materiales. 
El motor gráfico 
flexible de esta he- 
rramienta permite 
rotar y visualizar el 
modelo 3D en todas 
las direcciones con 
increíble rapidez. 
Por otra parte, tienes 
la posibilidad de cre- 
ar muros transparentes 
para poder visualizar de forma 
simple y cómoda el interior de tu 
casa tridimensional. 
¡Por fin podrás dar un paseo vir- 
tual por la casa de tus sueños! 


lo que a 
equipos se re- 
fiere. Todo este conjunto se comple- 
ta con una pantalla TFT de LG de 
17”, sistema de altavoces 5.1 de 
Creative Inspire digital 5500, micró- 
fono, además del teclado multimedia 
y ratón óptico. Si quieres conocer 
más entra en www.jump.es y en- 
cuentra tu tienda más cercana. 


EL SUEÑO DE GAUDÍ 


La Sagrada 
Familia virtual 


y 


El productor Toni Meca ha presen- 
tado recientemente en Enginyeria 
1 Arquitectura La Salle, un CD-ROM 
que, bajo el título “La Sagrada 
Familia terminada by Toni 
Meca. El Sueño de Gaudí 
hecho realidad virtual”, 
muestra una visión 
personal terminada de 
la famosa catedral bar- 
celonesa. La idea, que en su 
inicio surge a raíz de un largo- 
metraje de Toni Meca, es mostrar 
de forma detallada el interior y el 
exterior del templo a través de 33 
vídeos. Después de siete años de 
trabajo, en los que se ha utilizado 
el programa «3D Studio MAX», 
desafiando al tiempo y basándose 
en planos, dibujos y maquetas del 
propio Gaudí, Meca y su equipo 
han conseguido llevar a la reali- 
dad virtual La Sagrada Familia. 


Escalofriantes carreras 


S ¡ eres un aficionado a los jue- 
gos de carreras de coches, se- 
guro que el nuevo juego de Sierra 
Entertainment va a ocupar un 


hueco más en tu estantería. 
Se trata de «Nascar Racing 2003 
Season», que se presenta con 
nuevos gráficos en 3D con las po- 
pulares guerras entre equipos, se- 
ñales desde el pit, objetos aéreos 
como aviones y helicópteros y 
mucho más. Además, la Inteligen- 


| 


cia Artificial realzada ajusta auto- 
máticamente la competición a la 
habilidad del jugador, lo que per- 
mitirá que veteranos y aficiona- 


—- ÓN ak do a 


dos se batan con los profe- 
sionales. Este juego está 
inspirado en la actual Copa 
NASCAR y los jugadores también 
pueden elegir competir contra los 
otros cuarenta y dos conductores 
del circuito a través de Internet o 
Red de área local. Estará disponi- 
ble en febrero de 2003. Para más 
información visita la página web 
Www.sierra.com 


”. .,..Samsung.es 


DigitAll 


CD-RW DRIVE — Yo = a 


e. — 2»... 


4% DVD GRABADOR SM-332 DVD DE SAMSUNG. Un fenómeno extraordinario. 


sompacto 32x Combo Drive une las características de lectura y escritura del cd-rom y 
wdbucción del dvd. Más rápido que nunca e increíblemente fácil de usar. Es una fuente de 
pación que se anticipa a su época y que proporciona una nueva dimensión al trabajo y al ocio. SAMSUNG DIGITal 


AS intelligence by Samsung. everyone's invited, 
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Aprovecha 
tu espacio 


la hora de comprar un orde- 

nador, no todo el mundo tie- 

y ne las mismas necesidades. 
Unos buscan como prioridad la po- 
tencia del equipo, otros tienen más 
encuenta el espacio que ocupa. Por 
eso, DELL ha presentado un equipo 
de donde el tamaño no está reñido 
en absoluto con su potencia. Así, 
el OptiPlex SX260 que pesa 3,5 kg 
puede colocarse tanto en horizon- 
tal como verticalmente. 
Este ordenador incorpora una bahía 
para dispositivos intercambiables 
en caliente en la que es posible in- 
sertar cualquier módulo de la fami- 
lia de portátiles DELL Latitude. De 
esta forma, se pueden compartir 
elementos como grabadoras repro- 
ductores, discos duros, etc. 
Este equipo, además, es también el 
primero en no presentar ranuras 
para tarjetas, es decir, no incluye 
slots PCI o AGP, de modo que la es- 
tabilidad de la imagen y estandari- 
zación mejoran. 
Los usuarios de OptiPlex SX260 
pueden elegir entre procesadores 
intel Pentium4 o Celeron, memoria 


Disfruta Galicia 
S i tienes ganas de disfrutar y 


conocer algún destino galle- 
go pero buscas información y no 


sabías dónde es porque no cono- 
ces esta completísima página: 
www.acoruña.com. Te cuentan 
todo. Todo sobre su gastronomía, 
alojamientos, lugares con encan- 
to, el Camino de Santiago, rutas 
Meigas, qué tiempo hace y mu- 
cho más. De modo, que si vas a 
realizar un viaje a cualquier des- 
tino de esta Comunidad no dejes 
de entrar en este sitio, ya sea 
para realizar alguna reserva o 
simplemente para informarte. 
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de alto rendimiento d ehasta 
2 GB DDR-SDRAM y 6 puer- 
tos integrados USB 2.0. Por 
ejemplo, puedes encontrar 
un equipo con Intel Pen- 
tium4 a 266 GHz, 256 MB 
de memoria y 40 GB de 
disco duro por 1843 euros 
aproximadamente. 

Los oredandores de so- 
bremesa OptiPlex están di- 


El OptiPlex SX260 destaca 
por sus reducidas dimensiones 
y su elegante diseño. 


señados 

para entornos de 

Red y disponen de ciclos de 

vida largos. 

Existe amplia información de este 
equipo en www.dell.com/optiplex 


Vacuna tus conocimientos 


todos nos preocupa que un día 

un virus ataque nuestro orde- 
nador y todos nuestros datos se 
echen a perder. Nos sentimos im- 
potentes porque no 
conocemos nada 
de ellos y el sólo 
hecho de escu- 
char la palabra 
“virus”, se tra- 
ten o no de los 
informáticos, 
nos pone nervio- 
sos. Por eso, 
cuanto más se- 
pamos de ellos 
más tranquilos 
estaremos. 
La editorial Mc- 
graw-Hill ha pre- 
sentado su últi- 
ma novedad en 
esta materia con 
el libro “Virus 
informáticos”. 
Con él aprende- 
rás exactamente 


Cómo entenderlos. 


y protegorso costra $ 


cómo funcionan, la tecnología que 
lucha contra ellos y podrás evaluar 
e implementar soluciones prácticas 
para proteger tu sistema. 

Con esta obra obtendrás infor- 
mación de- 
tallada so- 
bre los dis- 
tintos tipos 
de software 
malicioso, 
no sólo de 
los virus a 
los que es- 
tamos acos- 
tumbrados, 
sino tam- 
bién sobre 
otros más 
complicados 
como pudie- 
ran ser los 
Troyanos, 
los gusanos, 
virus de ma- 
cro O falsas 

alarmas. 


ACCESO A CONTENIDOS 


Enciclopedia 
online 


Quién nos iba a decir hace unos 
años que con el móvil se podría- 
hacer casi de todo. ¿Te imaginas 
poder acceder a información tan 
sólo mandando un SMS? Pues 
ahora, a través de un mensaje 
en tu móvil, puedes tener acce- 
so a todo el contenido de 
www.enciclonet.com. En esta 


entwuona! 


encilopedia podrás encontrar 
todo tipo de información estruc- 
turada por canales temáticos y 
totalmente actualizada gracias a 
su potente motor de búsqueda. 
Tan sólo tienes que solicitar la 
información enviando un men 
saje al 5777 con el texto cu- 
pon.enciclo y obtendrás una 
contraseña que te permitirá el 
acceso a Enciclonet a través 
del buscador Enciclopedia del 
portal www.ya.com. 


É preciso. Sé rápido. 


N 


sueaLE Jer PRINTER $900 


uedes tener precisión o puedes tener rapidez, pero no ambas a la vez 
«cepción: la línea de impresoras de Canon Bubble Jet 


mo para la oficina, la nueva tecnología trabaja para asegurarte un resultado 


» resolución de hasta 4800 ppp* (Bubble Jeti550) 

Ñ Advanced Microfine Droplet *”* 

» de canuchos de tinta independientes* (Bubble Jeti550, $820 y 5900) 
Ñ bordes 

Ñ ad Exif Print 


te imagines, con Canon puedes 
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ara amantes 
el sonido 


l nuevo modelo de altavoces 
de Creative, el sistema Mega- 
Works THX 2.1 250D, son per- 
fectos para todos aquellos usuarios 
exigentes que desean escuchar la 
música con una calidad excepcional. 
Esta nueva generación de altavoces 
proporciona hasta 300 Vatios de po- 


tencia con una sorprendente relación 
señal/ruido de 99dB y DACs 24 
bit/96 KHz de alta precisión. Dispo- 
ne de un subwofer muy potente fa- 
bricado en madera con un sólido 
controlador de 8 pulgadas que per- 
mite ofrecer detalles subsónicos en 
cualquier tipo de música. 


Todo el conjunto ofrece una calidad 
de sonido de alta fidelidad sin dis- 
torsión en monitores u otros disposi- 
tivos a los que se encuentren conec- 
tados. Disponen de dos entradas: 
una analógica y otra digital S/PDIF, 
para poder conectar más de un dis- 
positivo simultáneamente, además 


de un controlador multifunción para 
mayor comodidad. 

Los altavoces MegaWorks THX 2.1 
250D están disponibles en el merca- 
do por el precio de 249,9 euros. 
Para más información visita la si- 
guiente página web: http://es.euro- 
pe.creative.com/products 


Sólo para tus oídos 


iseñados bajo la nueva linea 
Silverline, Trust presenta tres 


é 


atractivos modelos de auriculares 
con micrófono incorporado ideal 
para una situación diferente. 

El modelo más económico es el 
Trust 610 Silvertine Neckband He- 
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adset (www.trust.com/13355) que 
posee un micrófono condensador, 
filtro para reducir el ruido de fon- 
do y lo puedes encontrar por 
19,43 euros. Otro modelo de aun- 
culares es el Trust 620 Silverline 
Headset (www.trust.com/13356), 
ideales para las videoconferencias, 
Webcam y otras aplicaciones de 
audio y voz. Este modelo está dis- 
ponible por 29,19 euros. Y el ter- 
cer modelo de auriculares es el 
Trust 625 Silverline Bass Headset 
(www.trust.com/13357), perfecto 
para disfrutar con juegos ya que 
poseen amplificación de audio. 
Estos auriculares estéreos de alta 
calidad incorporan amplificación 
de bajos “Dynamic Mega Bass Bo- 
ost” y funcionan con pilas o cone- 
xión USB. El control de volumen y 
bajos tiene un diseño exclusivo in- 
tegrado al cable. Lo puedes conse- 
guir por 38,94 euros. 


Inglés 
coloquial 


todos nos cuesta entender el 

inglés coloquial. Ahora puedes 
aprenderlo sin ir a Londres, ya 
que Vivendi ha sacado al mercado 
diferentes programas de aprendi- 
zaje bajo el título de «English Fe- 
ver». Están basados en un método 
de compresión textual y visual con 
lecciones divertidas. Estos progra- 


mas están dirigidos a niños entre 
8 y 15 años. Ya están disponibles 
por un precio de 29,99 euros. Para 
más información entra en 
www.vup-interactive.es 


MSN COMPAÑEROS 


Solubiónes CAM 


Te productos en uno: Web- 
cam, cámara y capturadora de 
imágenes, Y todas estas funciones 


en la nueva “Digicam” compacta | 


de Terratec: 2move 1.3. La podrás 
llevar en cualquier parte y disfru- 
tar de ella a la vez que grabas tus 


vacaciones o los momentos más | 


divertidos. 
Con una resolución de 1.3 mega- 
píxeles, esta “digicam” compacta 


proporciona excelentes resulta- 
dos. Posee memoria interna de 16 
MB suficiente para 400 imágenes 
(VGA) o para cinco minutos de ví- 
deo (QVGA). Además, podrás 
transferir las imágenes que desees 


a tu PC a través del puerto USB y | 


visualizarlas con el software in- 
cluido. La TerraCAM 2move 1.3 es- 
tá disponible desde finales de no- 
viembre por un precio recomenda- 
do de 109,95 euros. Más informa- 
ción en www.terratec.net. 


A lo mejor te están buscando 


¿Te has preguntado alguna - 


vez qué ha sido de aquel _ /mipasado.com 


a ¡a Si y cols y soc don 


compañero/a que se senta- — 
ba a tu lado en clase? Pues 
ahora no tienes que estar 
buscándole como loco en 
las guías de teléfonos. Sólo 
tienes que realizar un sen- 
cillo paso que es entrar en 
Internet y teclear la si- 
guiente dirección Web 
www.mipasado.com y rea- 
lizar tres rápidos pasos. 
Primero selecciona la co- 
munidad autónoma en la 
que se encuentra tu cole- 
gio, instituto, escuela, etcétera. 
A continuación, haz clic sobre la 
ciudad, y por último el centro de 
estudios del listado. Rellena el 
formulario y ya estará disponible 
el contacto para todos los viejos 
compañeros. Así de fácil. Ade- 
más, si quieres entrar más en de- 


uler 


talle, puedes visualizar las fotos 
y asegurarte de que es esa la 
persona que buscas siempre y 
cuando ésta haya colgado su fo- 
tografía en la Web. Entra, busca 
a ese colega al que echas de me- 
nos o regístrate porque a lo me- 
jor te están buscando. 


a 
¿AM 
10: Web- 
“adora de 
unciones 
ompacta 
a podrás 
y disfru- 
rabas tus 
tos más 


3 mega- 
ompacta 


esulta- 
a de 16 
iágenes 
s de ví- 
podrás 


vídeos editar 

te permite, de Philips 
DVD Regrabador, 
orabar y diferente 
manera de ordenar. 


4 


Lo mires por donde lo mires, el DVD Regrabador de Philips es la mejor solución 
para almacenar tus creaciones de vídeo. Desde cualquier fuente de origen — videocámara 
VHS, DVD o Internet — el DVD Regrabador de Philips te garantiza un control total 
de tus grabaciones de vídeo y te permite editar a tu gusto gracias a sus 4,7 gigabites. 
Ya puedes grabar tu propia obra maestra en un disco de DVD y guardarla, compartirla 
o reeditarla tantas veces como quieras. 


Lo esencial ya no es el PC, son los periféricos los que marcan la diferencia, 


www.philips.com/pestuff 


www.philips.es 


PHILIPS 


Juntos hacemos tu vida mejor. 


Noticias y nuevos productos 


ecnología IP 


i dispones de conexión a In- 

ternet te puedes beneficiar de 

las ventajas que ofrece la 
nueva cámara KH-HCM10 de Panaso- 
nic. Este modelo utiliza tecnologia 
IP para transmitir imágenes de ví- 
deo por Internet sin tener la necesi- 
dad de conectarla a un PC nia un 
puerto USB, sólo a la Red. Este tipo 
de cámaras, 


panasomo 


ce 


también 

conocidas como 
Cámara de Red o Cámara Internet, 
han logrado integrar un servidor IP 
y un puerto Ethernet que permite la 
transferencia directa de imágenes a 
la Red con un router ADSL, RDSI, 
Frame Relay y hasta con línea analó- 
gica, siempre y cuando tengas con- 


tratado un proveedor de Internet. 
Además, este tipo de modelos se 
pueden configurar como un dispositi- 
vo de vigilancia o seguridad remota, 
ya que funciona con un sensor 
integrado que permite enviar las 
imágenes grabadas a intervalos 
incluso desde antes que se pro- 
duzca la activación. 

Otra de las posibilidades 
de esta novedosa cáma- 
ra es la de realizar grabacio- 

nes temporizadas de forma 

diaria o semanal, al tiempo 

que puede almacenar has- 

ta 80 imágenes digitales 

que de forma automática 

puedes enviar sin proble- 

ma a una dirección de co- 

rreo electrónico. Las imá- 

genes que capta se pue- 

den visionar desde cual- 

quier tipo de PC. Para ello, 

tienes que introducir una 

contraseña de acceso. Aun- 

que también es posible vi- 

sualizarlas desde un teléfono 

móvil GSM o desde un PDA. 

Referente a su diseño tienes 

delante una cámara que ocupa 

poco espacio ya que posee unas re- 

ducidas dimensiones (116x112x72 

mm) que le harán pasar inadvertida. 

Así que si quieres tener todo con- 

trolado y que no se te escape nin- 

gún detalle, no tienes más que pro- 

bar esta cámara que te sorprenderá 

por su sencilla interfaz y el conjun- 

to de todas sus funciones. 

Para más información puedes visitar 

la página www.panasonic.es. 


SPYPEN AlAS 
Espía como 
puedas 


De cuatro productos en uno dispo- 
ne la minicámara de vídeo digital 
SpyPen aias: cámara de vídeo, cá- 
mara di- 
gital, 
webcam 
y graba- 
dora de 
voz. Una 
pequeña 
y atrac- 
tiva cá- 
mara del 
tamaño de una cajetilla de ciga- 
rros que se maneja fácilmente con 
una sola mano y cabe en el bolsi- 
llo o en la guantera del coche. 
Dispone de un visor LCD TFT de 
1,6” a color igual que el de las 
cámaras de mayor tamaño y un 
zoom digital prácticamente coti- 
nuo. El miniflash del que dispone 
es acoplable y permite tomar ví- 
deo y fotografías digitales en si- 
tios oscuros. Cuando se utiliza co- 
mo cámara digital se dispone de 
1,3 Mpíxeles de resolución. 

La SpyPen aias es compacta, dis- 
creta, con un diseño moderno y 
de muy fácil manejo. Además, 
permite grabrar voz. Su precio en 
el mercado es de 

249 euros. 


Desafío final online con Imperivm 


¡ te gustan los juegos de estra- 

tegia o los de aventura, no de- 
jes pasar la oportunidad de disfru- 
tar de estos dos modos de juegos 
con «Imperivm, la guerra de las Ga- 
lias». Un juego con una trama ar- 
gumental basada en hechos reales 
en los que tendrás que desafiar el 
poder de Roma o llevar las legiones 
de César hacia la victoria. 
Además, podrás participar en el 
primer torneo multijugador que ha 
organizado la plataforma de juegos 
online www.hastajuego.com y FX 
Interactive. Entra en la Comunidad 
de Imperivm y conéctate al canal 
de IRC  fFIMPERIVM_ONLINE 
(www.imperivum-hispano.tk). 
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Encontrarás nuevos oponentes y 
podrás organizar partidas en Inter- 
net con tus ami- 
gos. Comparte 
nuevas estrate- 
gias y sobre todo 
no dejes ganar... 
porque habrá 
premios para los 
finalistas y una 
gran sorpresa 
para el vencedor. 
Si te interesa es- 
te juego lo pue- 
des encontrar en 
cualquier esta- 
blecimiento au- 
torizado por el 


módico precio de 19,95 euros. In- 
fórmate en www.fxplanet.com 


( DE IMATION 


Mayor 
velocidad 


ada vez son más los usuarios que 
demandan mayor velocidad y ca- 
pacidad de almacenamiento en los 
CDs. Por eso imation ha decidido 


1.» oo08sS 
MB/80MIN | to A md ] 


lanzar al mercado nuevos CD-R 48x 
cuya característica más importante 
es su velocidad de transferencia de 
hasta 7,2 MB. La velocidad de trans- 
ferencia es muy parecida a la de al- 
gunos discos duros locales. Esto te 
permite grabar hasta 700 MB/80 min 
en menos de dos minutos. A esta ve- 
locidad, la grabación de las pistas de 
entrada y salida en el CD-R dura casi 
el mismo tiempo que la grabación de 
700 MB de datos de usuario. Más in- 
formación en www.imation.com y 
próximamente en la Web española 
www.imation.es 


Sonido 
envolvente 


todos los que disfrutan del ci- 

ne en casa y tienen muy en 
cuenta la calidad acústica a la ho- 
ra de ver una buena película en su 
salón o bien en su ordenador, no 
deben dejar de conocer la última 
novedad en altavoces 5.1 de Wox- 
ter. En concreto, el modelo Sound 


System sc2500 que dispone de 
cinco altavoces satélites aislados 
magnéticamente con una potencia 
de 53W RMS y un subwofer desde 
donde se controla el volumen. 


Para más información visita 


www.woxter.com 


Noticias y nuevos productos 


Kiosco 


Rápido y con estilo 


En este número. comenzamos un 
curso sobre imagen digital para 


aprender a 

a manejar 

Jarios que una cáma- 
idad y ca- anear imágenes de calidad opciones creativas. Es un escáner  sencia compacta, su efectividad y ra de fotos Computer 

to en los la Web, CD, impresoras y plano que puede usarse como foto- el hecho de ser asequible para cual- digital y 

decidido a mensajes de correo electróni- copiadora y además está equipado quiera, le convierten en una herra- luego reto- 


+ otros destinos, con rapi- 

» partir de las fuentes más di- 

es posible con el nuevo mo- 

* escáner que hp ha presen- 
delo scanjet 4500c. 


con un conector USB 2.0 de alta ve- 
locidad. Su diseño apaisado ofrece 
facilidad de uso y de esta forma su 
acceso es más cómodo. Dispone de 
unos botones frontales desde los 


mienta ideal para usuarios de ofici- 
na o para el hogar, cuyo precio re- 
comendado es de 219 euros. Ade- 
más, dispone de un año de garantía 
para el hardware, 30 días de sopor- 


GETS 


carlas e imprimirlas. Además, publi- 
camos comparativas de discos du- 
ros. de diccionarios español-inglés. y 
otra también de videoconsolas. Cómo 
copiar CDs de datos y una nueva en- 
trega del curso para configurar un 
servidor con XP son otros temas que 
encontrarás en sus páginas 


El análisis de 12 ordenadores portáti- 
les es el tema 
estrella de la 
comparativa de 
su último núme- 
ro. En la sección 
de software los 


portante Ñ 
encia de SN protagonistas 
de trans- son los progra- 
dear mas de retoque fotográfico más ac- 
tuales. En cuanto a la sección de In- 
. Esto te ternet, se ha pasado revista a las me- 
3/80 min jores páginas dedicadas al mundo de 
esta ve- la televisión. Programas. cadenas y 
pistas de páginas de fans son una muestra de 
Jura casi lo que podrás encontrar en este mo- 
ación de nográfico. También te ofrece un aná- 
Más in- ner digital tiene una reso- — cuales acceder a todas las funciones — te telefónico y soporte electrónico 188 de los últimos dispositivos de 
n.COMm y + 2.400 ppp y una profundi- clave se hace más rápido, y de un — gratuito las 24 horas del día. audio y video para el coche. 
spañola color de 48 bits. Además, alimentador automático de docu- Para ampliar más información so- 
ra un software para tratar mentos (ADF) de 35 páginas adicio- bre este escáner, que además foto- 
genes escaneadas, el «HP nal. Hp ofrece, de este modo, una copia, puedes visitar la dirección Este mes. en Micromanía te vas 
and Imaging» que permite solución rápida ya que tarda sóla- Web www.hp.es o bien contactar a encontrar con 
desde una Única interfaz a mente 24 segundos en escanear una en el número de atención al clien- lo mejor de es- |; 
sia gama de herramientas y fotografía en color; además su pre- te 902 150 151. tas Navidades ¿2 
sobre juegos Conquasta 
para PC: 
> EW WORLD ORDER OCALIZADOR GEOGRÁFICO «Praetorians», e 
>) p . - «Unreal lb». y 
o ] «HITMAN 2». 
Reclutado por el EAG Itinerarios Si eres le 
del ci- er el análisis PA 
nuy en más altos mandatarios que superar doce misiones con que los expertos de Micromanía han 
1 la ho- L tiales han creado unos es- tres niveles de dificultad. El juego con tu po A preparado sobre los mejores juegos 
a en su »es anti-terroristas conoci- está basado en equipos y dispone del mes. comienza por «Age of Myt- 
dor, no el Equipo de Asalto Glo- de cinco modos diferentes de jue- ncontrar la ruta más rápida en- hology». Y. además. 2 CDs repletos 
última AG) y tú has sido reclutado go. «New World Order» está dispo- tre dos poblaciones de España de las mejores demos del mes. 
le Wox- s. Disfruta con «New World  nible a finales de 2002. Si quieres es posible para todo aquel que 
Sound un juego de acción 3D en saber más sobre este juego, visita disponga de una ¡iPAQ Pocket PC, y 


al 


=.1 persona donde tendrás www.friendware.es. es que Maptel Networks, compañía 
perteneciente al grupo Terra Ly- «Imperivm». Un $ 
cos, ha desarrollado un software  IWég0 de esita- 
A tegia para afi- 
que permite conocer la ruta dese- Pt 


ada en cualquier momento. 

Con este localizador geográfico 
puedes visualizar en la pantalla de 
tu PDA la multitud de rutas, pun- 
tos de interés y servicios que ofre- 
ce esta solución. 


Destacamos 


dos los niveles 
Un riguroso 
Test evalúa 
sus cualida- 
des y su ren- 


dimiento en 36 ordenadores y tam- 


me de Además, este servicio incluye un  Plénseocupa de los esperados. «Un- 
slados buscador llamado Cerca de Ti con real Toumament 2003» y «Hitman 2» 
tencia el que puedes conocer los servicios La sección Práctico te muestra las 

d A á mejores fórmulas para que no te 
desde más cercanos al destino selecciona- quedes atascado en ningún juego 
lo do como restaurantes, alojamien- Con Trucos, Hardware y Actualidad. 
visita tos, etc., marcando con el puntero la revista se completa con el juego 


sobre la pantalla de tu PDA. 


completo de Regalo. «MDK 2» 
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ualidad Opinión 


Por: Tomás González 


¿Dónde 


e siento fatal. Haciendo unos 
sencillos cálculos he llegado a 
una desalentadora conclusión: 
todos los héroes de videojuegos 
rondan los diecisiete años. Hace 
unos cuantos años, un servidor 
no era más que un púber soña- 
dor y sin comportamiento o modo de ser del todo 
definido, dispuesto a adquirir la primera personali- 
dad que se le cruzara y en la que apre- 
Ciara ciertos detalles de interés. 


Entonces era posible -y muy 
probable- identificarse con 
cualquier montón de “sprites” 
medianamente admirable, 
cualquier personajillo-a que 
gastara algo de su tiempo libre 
en salvar el mundo de alguna 
impertinente conspiración o 
cortar de plano las injustifi- 
cables acciones de algún 
monstruito de ambición des- 
controlada. Primero le imita- 
bas frente al espejo, impostabas 
la voz y hablabas como él -o como te 
imaginabas que hablaba él, porque por 
entonces no era tan frecuente encontrar 
voces en los videojuegos- y concluías tu 
homenaje haciéndote una camiseta, consi- 
guiendo pegatinas o decorando las paredes 
de tu dormitorio con un póster del héroe 
en cuestión luciendo tipo apolineo y una 
musculatura de las que desafían la lógica. 


com 
DE 


Pero los años pasan, los juegos también 
pasan, y llega el momento en que te das 
cuenta de una terrible realidad: los luchado- 
res de Tekken, llenos de perillas, pelo de pin- 
cho y ropa de cuero y con más pelo en el 
pecho que cucarachas bajo mi cama, 
resulta que tienen, como mucho, mucho, 
los 20 tacos. ¿Qué pasa con los usuarios 
que rondan la treintena, o incluso la supe- 
ran? A ver cómo me identifico yo con un 
mocoso, por buenos que sean los guantazos 
que reparte... 


Algún psicólogo listillo aprovechará 
para argumentar que, superada la adoles- 
cencia, debemos fijarnos en modelos más 
cotidianos o incluso en nuestras propias 
existencias. No soy capaz. Mi vida es 
muy poco atractiva, no sirve ni para 
contenido extra de DVD edición colec- 
cionista, por lo general llenos de material 
bastante menos interesante que lo que 
cuenta cada domingo la hoja parroquial de 
mi pueblo. 


Así que a ver cómo solucionamos esto. Salvo 
honrosas excepciones -sí que puedo identificarme 
sin esfuerzo con los cuarentones protagonistas de 
“Los Sims”, que terminan llorando, estresados y 
deprimidos, en cualquier rincón de la cocina tras 
haber perdido el empleo, las amistades y terminar 
su barbacoa de cumpleaños entre grandes llamas e 
invitados que cobardemente se retiran a sus 
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VERIDA , A 
e SueÑo QUE ERES 


está mi 


casas- me siento muy distante y ajeno a las histo- 
rías que me cuentan los videojuegos. Argumentos 
para adultos, ya. 


También está el otro extremo, la idea que mane- 


jamos cuando pensamos en juegos “para adultos”, 
Chicas que, aparentemente, no ganan lo suficiente 
como para adquirir ropa que les cubra todo el 
cuerpo, detectives acabados con mal carácter, pul- 
mones negros y tos tabaquera intermitente... 


NECES TE Miko 


o LARA cROFT, 


LA GUARA PRoTACONISTA 
TOMR RAIDER ooo 


o 
g 


DE STAR WARS»=. 


www-blasberg com 


calles oscuras y sucias y argumentos igualmente 
sucios y oscuros. Muy bonito el cine negro, pero 
no sé por qué rayos en buena parte de estos jue- 
gos el concepto héroe es sinónimo de personaje 
mezquino y ruin en busca de una oportunidad para 
redimirse a lo largo de una aventura policíaca. 


computer 


ConTico SIENTO ALGO 
PARECIDOS aL VERTE, 
ES Como Si gSTUVIERA 
CoN YODA, EL PERSONAJE 


héroe? 


Ya tenemos el tándem establecido y roles repar- 
tidos: ¿héroes adolescentes? pelo oxigenado, ropa 
de diseño, actitud arrogante pero noble y además 
al final obtienen como recompensa a unas chicas 
tan despampanantes como dulces. ¿Héroes madu- 
ros? visten de una forma alarmantemente des- 
cuidada, con el pelo lacio y revuelto y si tienen 
suerte -normalmente, después de llevarse unos 
cuantos palos, porque ya no están en plena 
forma- se marchan con una chica cuyos modales 
hacen sospechar de una experiencia laboral previa 
como transportista de carretera, 


Me estoy refiriendo, claro está, a tópicos y gene- 
ralidades, que no venga nadie ahora empuñando 
un juego con argumento y personajes distintos 
porque seguro que lo hay. Pero la tendencia no es 
esa. Y eso en cuanto a edades, no quiero ya entrar 
en el reparto de papeles masculino y femenino: 

lamentablemente y salvo escasos juegos aisla- 
dos, no hay muchas chicas protagonistas a 
no ser que sus medidas pectorales sean 
al menos tan grandes como su inicia- 
tiva aventurera. 


No sé entonces de qué sirve 
que el sector de los videojuegos 
sea tan prolífico y llene cada 
semana el mercado de títulos 
con decenas de argumentos 
supuestamente distintos. 
Un tanto por ciento muy 

alto son las mismas histo- 
rias, los mismos personajes 
e incluso estoy por jurar que 
los decorados son también 
los mismos. Hay mucho, sí, 
pero mucho de lo mismo. 


No se me ocurren soluciones, 
al margen de que importantes 
compañías desarrolladoras de 
software contacten conmigo 
-tengo un par de ideas rondando 
por mi cabeza que serían la 
monda- para que mi proverbial 
talento -eso decía mi abuela y yo 
siempre la he considerado una 
opinión objetiva- impregne el 
sector. Podríamos pensar que la 
relativa juventud del entreteni- 
miento electrónico como medio de 
ocio nos dé esperanzas a la hora de 
esperar un futuro con mayor variedad 
de temas y planteamientos más origi- 
nales, pero viendo otros sectores 
más veteranos como el mundo del 
cine, me temo que no hay muchas 
posibilidades. 


El mercado manda y todos obedece- 
mos. Y jugamos. Al menos espero que 
cuando los más jovenzuelos, que hoy disfrutan 
con sus héroes de pelo oxigenado y ropa surfera, 
lleguen a una edad más parecida a la mía y se 
conviertan en creadores de videojuegos, se acuer- 
den de este artículo y hagan por cambiar el 
panorama. Por favor... 
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y además 
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su inica- Piensa en conectividad 
cl Piensa en el nuevo VAIO 


leojuegos 
1e cada 


e títulos Lu sresenta su más valioso tesoro: VAIO*SRX51 con procesador de bajo voltaje 
o rte intel O Pentium Y 111 a 850A MHz-M. Mucho más que un ordenador portátil, 


tintos. 


o muy LO es conectividad en estado puro. Una nueva gama de tres “notebooks” 


s histo- 
rsonajes 


jurar que mesón de video, música, fotografía digital, comunicación con móviles, etc. 
+ ssemas, sin necesidad de cables. VAIO piensa por ti. Tú disfrutas por él. 


no. Lois ante una nueva forma de entender el uso del ordenador. Bienvenido a VAIO. 
"VAIO: "Video Audio Integrated Operation”. 
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Actualidad Cartas de los lectores 


>< Vuestras cartas 


Dirigid vuestras cartas a la 
siguiente dirección: 
Cartas de los lectores 
Hobby Press, S.A. 

C/ Los Vascos, 17 
28040 Madrid 
o por e-mail: 
cartas.pci(2hobbypress.es 
En la carta deben aparecer 
claramente el nombre del autor 
y Su número de DNI. 

La revista no se hace responsable de 
las opiniones vertidas por 
los autores. No se devuelven 
los originales, ni se mantiene 
correspondencia en referencia 
a ellos. Pedimos brevedad, 
procurando no sobrepasar las 175 
palabras. En cualquier caso, 

PC Manía se reserva el derecho 
de extractar las cartas de la forma 
que estime conveniente por 
motivos editoriales. 

Cartas de los lectores es un foro 
en el que tiene cabida cualquier 
opinión de los lectores, aceptán- 
dose cualquier tipo de críticas. 


Tener memoria 
no lo es todo 


José Lliso (Madrid) 


Ante todo, debo confesar que no 
soy un gran conocedor de la infor- 
mática y que compro vuestra revis- 
ta precisamente por este motivo: 
leyendo, aprendo. Tengo una curio- 
sidad respecto a «CacheMan», el 
programa que mencionáis en la 
comparativa de software del núme- 
ro 37. Tratándose de una herra- 
mienta tan útil, ¿por qué quedó tan 
mal situada respecto a las demás? 


Las otras aplicaciones son capaces 
de realizar varios trabajos al mismo 
tiempo. «CacheMan» sólo gestiona la 
memoria, aunque lo haga muy bien. 


...Y algo 
más sobre 
la comparativa 


Alfonso Villarrubia (Santander) 


No estoy de acuerdo en que 
«Motherboard Monitor» haya que- 
dado por encima de «FaberToys». El 
primero realiza un análisis, incom- 
pleto en mi opinión, de la placa 
base. El segundo da un repaso a to- 
das las aplicaciones que están fun- 
cionando. ¿Cuál es la explicación? 


Muy sencillo, Alfonso: «Motherboard 
Monitor» realiza una función de la 
que Windows es incapaz. 


Krnipropols 


Mientras en Internet lo alternativo 
se siga confundiendo con lo ilegal, 
ninguna iniciativa tendrá futuro. 
Esta es la reflexión que todos de- 
beríamos hacer. 


¡Yo tenía 
un troyano! 
Curro Tena (Madrid) 
Los artículos sobre seguridad no 
suelen interesarme demasiado (al 


fin y al cabo, tengo un antivirus y 
lo actualizo regular y rigurosa- 


mente), pero el informe de troya- 
nos me intrigó. Así que puse a 
prueba mi sistema con los “chec- 
kings” que propusisteis y... ¡bin- 
go! Tenía un troyano, Aladino, se- 
gún parece de origen español y 
capaz de fulminar mi disco duro. 
No sé quién me lo envió, pero 
quiero agradeceros el haberme 
evitado la terrible molestia de 
perder tanta información. 


De nada. Curro... 


El misterio de 
los buscadores 


Rodrigo Lara (Valencia) 


He dado de alta mi página web 
en un gran número de buscadores, 
varias veces, sin ningún éxito. 
Después de leer vuestro artículo 
sobre «SubmitWolf Pro» decidí in- 
tentarlo con este sistema automa- 
tizado de altas, pero tampoco he 
tenido suerte. Lo que me empiezo 
a preguntar es si los buscadores 
funcionan de verdad o no... 

¿Cuál es vuestra opinión? 


Pronto vamos a publicar una compa- 
rativa de buscadores que despejará 
tus dudas. Permanece atento... 


El cierre de Kriptópolis representa el fin 
de los medios alternativos de comunicación 


Juan Alberto Fernández 


Adiós al under- 
ground hispano 
Juan Alberto Fernández (Sevilla) 


El cierre de Kriptópolis representa 
el principio del fin de los medios 
alternativos de comunicación en la 
Red española, pero la noticia no ha 
tenido ningún eco. Incluso Internet 
parece impasible ante esta pequeña 
tragedia. Si la LSSI recorta hasta 
este punto la libertad de expresión, 
¿por qué no se produce una res- 
puesta con repercusiones jurídicas? 
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Para morirse 
de risa 


MR ara Madrid) 


Do de smileys” en el correo 
DI me ha parecido siem- 
DA tostera, pero acabo de 
DA nos, una virtud: que 
Du pprárado la página 
Dr byteus/pm/. Vosotros 
DI e acierto de recomen- 
0 mámero 37, y yo quiero 
A o esta carta, porque su 
Mr e marece. 


creía endémicos del ADSL: ¡pero 
no! ADSL también puede ser una 
experiencia placentera. Ésto es algo 
que he podido comprobar cambián- 
dome a eresMas. Pero mi temor es 
que estos problemas acaben repro- 
duciéndose en este proveedor. 
¿Creéis que podía ocurrir? 


Todo es posible. claro está, pero lo 
vemos bastante difícil... 
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Mis amigos 
perdidos 


Amparo Solana (Lérida) 


mm strips/más. jpg - Microsoft internet Explorer 


DA Garriga (Barcelona) 


a comparativa de proveedo- 
IL zo que me cuestionara, 
ps vez, el servicio que te- 
tado a ya.com. Estaba 
ta a incontables varia- 
uo la welocidad de subida y 
mA 2 e las páginas que tenía 
Mi en el servidor se colga- 
m4 publicidad intrusiva, en 
De ts aquellos males que yo 


En la sección Actualidad del nú- 
mero 37 leí una reseña sobre el si- 
tio web http://www.quehaydenue- 
vo.com, que permite localizar a an- 
tiguos compañeros de la escuela. 
Accedí, pero lo que encontré fue 
muy distinto a lo que yo esperaba: 
en lugar de un directorio editado 
por profesionales, hay una base de 
datos creada por los propios usua- 
rios. Considero que la información 
que publicasteis no es correcta y la 
publicidad que se hace del sitio en 
varios medios, engañosa. 


La compañía responsable del sitio no 
ha ocultado este hecho en ningún 
momento. Nosotros, tampoco. 


Graba películas 
en DVD desde: 


> Fuentes analógicas (TV, cinta VHS, 


cámara analógica) 


> Fuentes digitales (cámara DV, 


O y editalas (o no)... 


Gama de Sintonizadoras TV 


- Vea la TV en su ordenador. 

- Reciba el Teletexto profesional con enlaces 
dinámicos con hojas Excel 

- Escuche la Radio FM 

- Capture imágenes y video AVI y MPEG-1 y cree 
Video-CDs 

- Video-conferencia por Internet 


WinTV-GO Modelo 685 
La calidad Hauppage a un precio 
asequible 


Caract. tecnicas 

- Sonido Mono 

- Entrada RCA 

- Interno 

2 años de garantia 
PVP: 68"90 € IVA incl. 
Encárguela en Ecotrade 


WWwW.pcm.grupocdw.com 


WinTV-PC1-Nicam 
Estereo 

Modelo 416 

Disfruta del sonido Nicam 
Estéreo 


Caract. técnicas 

- Sonido Nicam Estéreo 
Mando a distancia 

- Entradas RCA y S-Video 

- Interno, 

2 años de garantia 

PVP: 89"90 € IVA incl. 

Encárguela en Ecotrade 

wWwWwWw.pcm.grupocdw.com 


WinTV-USB Modelo 683 
lexterno) 

El modelo externo ideal para 
portátiles 


Caract. técnicas 

- Teletexto con DDE 

- Entradas RCA y S-Video 
Externo 

2 años de garantia 

PVP: 113'50 € IVA incl. 

Encárguela en Ecotrade 


wriww.pem grupocdw.com 
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Encárguelo por inernat y en 
72 hocas podra recoger y 
aborer e pedido en a henda 
que le convenga ds 
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Compresión MPEG-2 por 
hardware + sintonizadora TV 


- Capture en MPEGZ2 (en tiempo real) 
las imágenes de la TV, o de cualquier 
otra fuente y grábelas en DVD. Esta 
tarjeta incorpora la sintonizadora de 
TV, 1a compresión por hardware en 
tiempo real, sólo la captura por 
hardware permite no perder 
imágenes y Obtener una calidad 
digital perfecta 


- Vea la TV en su ordenador con PVR 
sin perder detalle, pausa de 
programas de TV y lectura 
instantánea. Time shufting y timer. 


- Sus cintas VHS, sus programas de TV 
favoritos, mirelos y grábelos en S- 
VCD y DVD con la máxima garantia 


WinTV-PVR-250 
Modelo 983 


Caract. técnicas 
Tarjeta puerto PCI 

Compresión MPEG-2 por 
Hardware (compatible con 
cualquier grabadora DVD) 

- Resolución (720 x 576, 12 
Mbits/seg) 

- Editor Cortar/Pegar MPEG-2 y 
programa DVD MoneFactory 
de Ulead 
Función PVR Pausa/Lectura 
Creación VideoCDs, S-VCD y 
DvD 

- Mando a distancia 


2 años de garantia 

PVP: 259'90 € IVA incl. 
Encárguela en Ecotrade 
www.pcm.grupocdw.com 


Hauppauge! 


m 32 34 11" 08073 Barcelona 
312266 las 902 11 M6 14 
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Hardware | rdware Comparativa 


La nueva generación 


Adquirir un nuevo 
ordenador equivale a 
tomar varias decisiones... 
¿Qué procesador le pongo? 
¿valdrá la pena equiparlo 
con 512 MB de memoria 
RAM? ¿es lógico gastar 
más de 200 euros en una 
tarjeta gráfica de última 
generación? 

Esta comparativa 
resolverá tus dudas. 


- 


Lt 


esponder a todas estas 

preguntas no es senci- 

llo. Si lo que quieres es 

optimizar el rendimien- 

to en general deberás 

decidirte por un procesador muy 
rápido, una gran cantidad de memo- 
ría y una aceleradora 3D de última 
generación. Sin embargo, el coste 
de un equipo “a la última” en cada 
componente es muy elevado. Así 
que casi siempre es necesario elegir 
productos económicos, pero sufi- 
cientes para cubrir tus necesidades. 
Por ese motivo, lo más frecuente 
es que de cada dispositivo haya una 
versión “reducida”: ¿no te puedes 
permitir un Pentium 4 a 2,8 GHz? 
Pues puedes optar por alguna de las 
velocidades más bajas o incluso por 
un procesador Celeron, de menor 
rendimiento a la misma velocidad, 
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pero más económico. Los fabrican- 
tes de tarjetas gráficas también sue- 
len producir versiones más limitadas 
que compiten con los modelos más 
veloces y que aportan al usuario 
que no tiene un gran presupuesto o 
que no está interesado en jugar 
todo lo que necesita en materia grá- 
fica. En casi todos los casos, elegir 
el producto más caro puede ser un 
error porque los productos más pun- 
teros son los que más rápido se 
devalúan en cuanto aparecen mode- 
los nuevos y mejores. También pue- 
des arrepentirte de escoger el más 
barato, porque es posible que a los 
pocos meses se te quede corto y 
debas ampliar el PC. ¿Cómo selec- 
cionar entonces los componentes de 
un ordenador? Lo mejor es compro- 
bar el rendimiento de la máquina en 
su conjunto, como si de una comida 


wal 


se tratara, en vez de valorar cada 
“ingrediente” por separado. 

Las ofertas de todo tipo son muy 
variadas. En el mundo de los orde- 
nadores compiten casi en igualdad 
de condiciones las marcas “de toda 
la vida” con los clónicos, que ya no 


Los procesadores Pentium 4 son tos 
"reyes de la velocidad”. Intel ha presenta- 
do ya el modelo que funciona a 3,06 GHz. 


Comparativa Hardware 


Lo mejor y lo peor de los modelos probados 


EK Gamer 2800 Airis Jupiter 
Precio: 1.540 € Precio: 1.450 € 
O Rendimiento elevado 2 O Rendimiento elevado 
e” O Tarjeta gráfica rápida O 512 Mb de memoria 
e O Sistema de refrigera- O Tarjeta gráfica rápida 
A ria ción por líquido O Calidad del sonido 
Ac TUE O Regrabadora a 48X ===>, (O)Combo CORW/DVD 
eo el 
+ $“4- (O Precio ; (O) Precio 
ad — 
HP Pavilion 793.es ADL XP 2200 
Precio: 1.999 € Precio: 1.150 € 
O Rendimiento elevado O Buen rendimiento 
O 512 Mb de memoria - O 512 Mb de memoria 
o arts comienzan a ofrecer O Regrabadora de DVD O Garantia de 3 años 
ad combos aser p O Software incluido e; O Precio 
a a. e 270 (O) No lleva salida DVI O Ligeros fallos de ren- 
. mo cos. Ñ > y O Precio El = derizado con algunos 
Mm e la tienda del barrio, i . juegos actuales 
Ii en franquicias de cade- 
Me pmecñas. Además, a esta can 
> ofrecer el equipo más Supratech Avalon Batch PC Aluminium 
A e precio más competitivo emo lO: 
DOOS las: grandes superfi- Precio: 1.000 € Precio: 799 € 
casi todos acudimos a A Uh z 
- =pra. Muchas veces las V , pe lead t o 1 
e » sealmente baratas, pero a . arantía años uen rendimiento 
e. sobre el producto es O Precio O No lleva salida DVI 
y esa, cuando no “sospe- ' O Disco duro lento ; O Leves problemas 
ut confusa. Para evitar e 5 eléctricos 
». desagradables conviene TON : PAS 
> E de 


ue qué estás comprando y 


- 
> 
ua sobre cada componente 
— 
- 


ue poe ser tan barato. 


. 3 encontrarte que un Alternate WM IDX Tibet 
. un procesador muy veloz Precio: 999 € Precio: 799 € 
mo Pejea en otros componen- HE 
' - 4" bueno para jugar como O Rendimiento elevado O Precio 
$ Ds con micro más lento y en aplicaciones z O Buen rendimiento 
Sasración más equilibrada. O Grabadora a 48X O Disco duro lento 
estos comparativa verás que O Precio O No lleva salida DVI 
- *s muy diferentes y que, O Tarjeta gráfica lenta a O Tarjeta gráfica de 
uu 2 PT de tus sueños resulte O No lleva salida DVI : bajo rendimiento 


ms caro, podrás adquirir orde- PS | N 
rar cada mu weloces y bien equipados a a > 
. - y razonables. 
son muy a 
los orde- pi . . 
igualdad monitor para cada necesidad 
“de toda no hemos incluido la pantalla en la confi-— imprescindible de un equipo informático y que de nativas que tienes para completar tu nuevo PC. 
ue ya no de los ordenadores que hemos puesloa su calidad depende en gran medida sacar partido Como verás, hay opciones para todos los gustos y, 


sta. a nadie se le escapa que es una parte de éste. Aquí te proponemos algunas de las alter- sobre todo. para todos los bolsillos. 


al p 
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+5 Prima 17 2FL. con — Por 300 euros puedes com- Adquirir un Sony de 21" te CTXfabrica el modelo 5530. El TFT 19” de Hercules, Un 17” TFT con tele SM171 
+ 


l Flatron cuesta lewsoni costará más de 1.000 euros un TFT de 15” que cuesta Prophetview 920. cuesta 950 MP de Samsung cuesta 1700 
MN (902 19 372 26). pea 630 53 39). (91 536 57 00). 675 euros (www.cbccom). — euros. (93 590 69 60) euros (WwW.samsung.es). 
06 GHz. z 
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GEONEA Comparativa 


EK Gamer 


www.ekcomputer.com 


pa 


ste PC es el más rápido de 
E cuántos hemos probado. Gran 

parte del mérito corresponde 
a las mejoras que EK Computer di- 
seña para sus productos. La placa 
base de la marca Eucotek y el efi- 
ciente sistema de refrigeración lí- 
quida propio permiten al procesa- 
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frigeración evita el uso de ventila- 
dores muy potentes y a la hora de 
trabajar con Gamer 2800 eso se no- 
ta en lo silencioso que resulta fren- 
te a los modelos refrigerados por 
sistemas de aire convencionales. 
¿Te parece poco? Pues, para mar- 
car aún más las diferencias, la tarje- 


Los componentes de alto rendimiento 
diseñados por EK han hecho de su 
Gamer 2800 el vencedor indiscutible 


dor, un modesto Pentium 4 indicado 
para funcionar a 2,2 GHz según In- 
tel, alcanzar la espectacular velo- 
cidad de 2,8 GHz. El resultado, cla- 
ro está, es el haber obtenido las 
mejores marcas en todas las prue- 
bas de rendimiento. Además, como 
ventaja añadida, el sistema de re- 


ta gráfica también es un diseño pro- 
pio que utiliza una memoria de 
mucha calidad y consigue que la 
Geforce4 Ti4200 obtenga un rendi- 
miento semejante al de una tarjeta 
superior. Por ese motivo, los resulta- 
dos en renderizado 3D y en juegos 
son espectaculares. 


¿Dos mejor que uno? 


Precio: 1.540 € 
Fabricante: EK Computer 


Ficha técnica 


Procesador: Intel Pentium 4 2.8 GHz 
Memoria: 256 Mb DDR 
Tarjeta gráfica: Geforce4 Ti 42DD SE 
Tarjeta de sonido: Creative Sound 
Blaster Audigy 
BD Gb 

48X 


Valoración 7,4 
Calidad/precio 5,53 
Componentes que llevan la 


tecnología al límite para ofre- 
certe las mejores prestaciones 


Disco duro: 
Grabadora CDs: 


El resto de componentes no son 
tan “especiales” como estos, pero sí 
que se trata en todos los casos de 
dispositivos de marcas conocidas y 
que han demostrado que su rendi- 


miento es el óptimo, a la altura del 
equipo en general: una Sound Blas- 
ter Audigy para el sonido, un DVD 
16X de Toshiba y la grabadora de 
48X de LiteOn, que destaca por su 
velocidad. Sólo tardarás tres minu- 
tos y medio en grabar un CD con 
datos procedentes del disco duro. 
Teniendo en cuenta lo cuidado y 
detallado de sus componentes, su 
precio (1540 _) no parece excesivo. 


El sistema de refnigeración bombea liquido 
para mantener frío el procesador. 


- Si quieres comprar un equipo que te 


dure, es una buena elección. 

Ante semejante alarde, sólo nos 
planteamos una pregunta. ¿Qué 
serán capaces de hacer los ingenie- 
ros de EK con el nuevo Pentium 4 a 
3 GHz y una Radeon 9700 o el pró- 
ximo chip gráfico de Nvidia (NV30), 
de aparición inminente? 


Rendimiento en programas de ofimática 


EK. Rendimiento de ofimática (%) 


0 


EK Ains HP Alternate 


10X ADL BatchPC  Supratech 


El Pentium 4 a 2.8 GHz que incorpora el equipo de EK le ha servido para marcar las dilerencias en esta 
prueba, en la que ha superado a todos sus compelidores. en la mayoria de los casos con gran holgura 


Hoy en día. cualquier configuración que se precie 
incluye como mínimo una unidad lectora de DVD- 
ROM. y no es raro (sobre lodo con los precios actua- 
les) que también incluya una regrabadora de CDs. 
Hasta aquí todo bien. Escoger una u otra opción 
depende exclusivamente de lo que quieras hacer con 
tu ordenador. El problema se plantea con los llama- 
dos combos. unidades que combinan DVD y CD-RW 
en un solo dispositivo. ¿Merecen la pena? 

Estos aparatos cuentan con algunas ventajas bas- 
tante evidentes. Para empezar. un combo ocupa 
menos espacio en tu ordenador. Utiliza una sola 
bahía de la caja y una sola conexión IDE. que puedes 
aprovechar para “enchufar” un dispositivo distinto. 
como otro disco duro o un regrabador de DVDs. Esto 
los convierte en una solución casi ideal en los portá- 
tiles, caso paradigmático de necesidad de ahorrar 
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espacio. También (aunque no siempre) resulta más 
barato comprar un combo que adquirir por separado 
DVD-ROM y CD-RW. 

Pero también existen algunos inconvenientes. Por 
ejemplo, si no cuenlas con un reproductor de CD 


independiente no podrás hacer copias al vuelo. Cada 
vez que quieras realizar una copia de seguridad de 
uno de tus discos tendrás que volcar previamente 
todos los datos al disco duro. Además, al concentrar 
varias funciones en un único dispositivo, te quedarás 
sin ninguna de ellas si éste se estropea. Existe una 
pega más. relacionada con esta última. El cabezal de 
lectura/escritura de los combos es bastante más 
pesado que el de los dispositivos “normales”. ya que 
ha de llevar los juegos de lentes necesarios para ser 
compatible con los distintos formatos. Esto provoca 
que su desgaste sea mucho mayor. averiándose con 
más frecuencia. En resumen. responden a una nece- 
sidad concreta. más que nada de espacio. Si es ese 
tu caso. adelante. Si no es así, lo mejor es que optes 
por la solución" clásica” e instalar unidades separa- 
das para cada una de las funciones. 


Comparativa Hardware 


altura del a " " 

¿nd Blas- 

un DVD 

adora de 

ñ ae hu sra airis.es 

inu- 

bs con Precio: 1.450 € 

) duro. Fabricante: Airis 

uidado y p 

ntes, su Ficha técnica 

excesivo, Procesador: Intel Pentium 4 2.2 GHz 
Memoria: 512 Mb DDR 
Tarjeta gráfica: ATI Radeon 8500 


Tarjeta de sonido: Creative Sound 


Sound Blaster Audigy, y considera- 
mos que la elección es muy afortu- 
nada, ya que en un ordenador de 
casi 1500 euros el fabricante debe 
ofrecer al usuario las mejores presta- 
ciones con cada componente. 

Sin embargo, algo que para 
muchos usuarios será un “fallo”, es 
la inclusión de un combo grabadora 
de CDs y lector de DVDs, en vez de 
dos aparatos que cumplan con 
ambas funciones por separado. Per- 
der la posibilidad de realizar copias 


Este equipo incorpora un ventilador adi- 
cional en un lateral de la caja. 


de CDs “al vuelo” puede ser un pro- 
blema. Sin embargo, dado que este 
equipo dispone de casi 80 Gb de 
disco duro, dudamos que tengas pro- 


blemas de espacio en éste para crear 
archivos de imagen de los discos. 

En resumen, un excelente ordena- 
dor que, aunque su precio no sea el 
indicado para todos los presupues- 
tos, merece la pena tanto por lo 
completo de su equipamiento como 
por lo equilibrado de su configura- 
ción, que no flojea en ninguno de 
los apartados. 


Eso sí. hay algunas 
diferencias entre ellos. 
Normalmente un 
Pentium 4 será algo 
más caro que el Athlon 
XP de rendimiento 
similar. Por otra parte, 
los procesadores de 
AMD se calientan más 
que los de Intel. lo que 
no resulta tan peligro- 
so como molesto: al 
necesitar más refrige- 
ración. los ordenado- 


res con procesadores Athlon suelen generar mucho 
más ruido. Además. su consumo eléctrico es supe- 


Blaster Audigy 
Disco duro: BO Gb 
Grabadora CDs: 4DX 
Valoración 6,9 
LA dido dl al edl d da dd Vd 
ea líquido / Y AN : 44 > , , MAA | Calidad/precio 5,47 
j PL pa El. : 
q! PELILA Un equipo pensado para sacar 
o que te _ el máximo rendimiento de 
cada componente 
ólo nos 
. ¿Qué AA E SAA po AR MEA 
ingenie- unque no destaca por ningún ha permitido estar sólo un poco por En el aspecto gráfico, la AGP 
ium4a A componente en especial, es- * debajo de EK Gamer 2800 en las * incluida, una ATI Radeon 8500 cum- 
el pró- te equipo dispone de una pruebas de rendimiento con aplica- : ple a la perfección con su cometido. 
(NV30), ación muy equilibrada. Su ciones, tanto en ofimática como en A pesar de que no tratarse de una 
ezador Pentium 4 a 2,4 GHz le software profesional. tarjeta de última generación, el ren- 
A —, - dimiento en juegos 3D resulta ser 
Calidad de reproducción de sonido 
Aunque el sonido integrado en muchas placas 
IET es bueno, las tarjetas de sonido PCI suele 
| f [ . . 
. | | | meso proporcionar mayor fidelidad 
| ' 
FUN 
| | incluso superior al de ordenadores 
| menos potentes, pero que incorpo- 
ran toda una Geforce4 Ti. 
| Además, Airis no se ha limitado a 
incluir el sonido integrado en la 
mi placa base, sino que dispone de una 
tarjeta específica que permite la 
As gen Alemae DK HP” BakcÑPC conexión de un juego de altavoces 
n esla Le nt del sonido ha resultado eslar en torno al 90% en casi todos los equipos. El único que ha logra- 5.1 para obtener los mejores resulta- 
Igura ms la barrera del 95% de fidelidad ha sido Airis Jupiter. equipado con una Sound Blaster Audigy dos en juegos y DVD. Se trata de una 
Elegir un procesador 
Cada 2 0 AMD? ¿Pentium 4 o Athlon XP? Hoy en día dad-precio. AMD ha conseguido hacerse con 
ide Mera que quiera comprar un PC deberá con- un hueco. llegando incluso a desbancar a 
tte star antes a esto. Pero hace unos años era una Intel en algunos de los segmentos del mer- 
ntrar mprta casi de broma. Intel copaba el mercado. y cado. 
darás smpano de sus com- Los más beneficiados por todo ellos 
una stores podia ape- somos nosotros. los consu- 
al de um calificarse como midores, La feroz compe- 
s 2 Poco a poco, tencia entre fabricantes ha 
j que senirdose principal- provocado que ambos 
a ser srta en una estu- “fuercen la máquina” para 
oca sta relación cali- ofrecernos micros cada vez 
con más potentes a precios 
nece- muy atractivos. Y. en eslos momentos, 
ese la respuesta a la pregunta con la que 
ptes abríamos este articulo es muy sencilla. 
lra- Cualquiera. Da igual. Ambos son procesadores 


magníficos. 


rior al de los procesadores Pentium 4. 
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——— Hardware MOMIA 
hp Pavilion 793.es 


os equipos de HP siempre es- 
L tán muy cuidados en los de- 
talles y éste, lejos de ser una 
excepción, está especialmente bien 
equipado. Un potente Pentium 4 a 
2,53 MHz es el “micro” que la mul- 
tinacional ha elegido para el me- 
jor de sus Pavillion. Los resultados 
no son tan altos como los de los 
ordenadores mejor clasificados, pe- 
ro también son excelentes. 
Si el uso principal que vas a darle 
a tu ordenador son los juegos, 
deberás tener en cuenta que la ATI 
Radeon 9000 es una versión algo 


Precio: 
Fabricante: 


Ficha técnica 


Intel Pentium 4 
2.53 GHz 

512 Mb DDR 

ATI Radeon 9DDD 
AC 97 

8D Gb 

32X (CD)/2.4X (DVD) 


Valoración 6.9 


Calidad/precio 3.97 


Un ordenador “de diseno” muy 
cuidado en los detalles y que 
incluye grabadora de DVDs. 


rísticas hubiese sido deseable que 
el fabricante instalase una tarjeta 
de última generación. 

Pero lo que más destaca de este 
ordenador no es su velocidad, ni su 
calidad, que en todos los apartados 
está a la altura de las expectativas. 
Lo que “justifica” su elevado precio 
es la inclusión de una regrabadora 
de CDs y de DVDs, compatible con 
los formatos DVD+RW y DVD+R (que 
siguen el estándar por el que 
apuesta HP). 

Además, el fabricante incluye 
gran cantidad de software de cali- 
dad, además del sistema operativo 
Windows XP. Merece la pena desta- 
car el paquete Works, que incluye 
una versión completa de Word, Pic- 
turelt, la versión reducida de la 
enciclopedia Encarta, etc. 

En resumen, un ordenador muy 
completo al que sólo se le puede 
achacar que, por ese precio, se 
podria haber cuidado más el soni- 
do, que es integrado en placa, y el 
ya mencionado asunto de la tarjeta 
gráfica elegida por HP. 


La velocidad no es la única virtud de una tarjeta gráfica. 
La calidad visual que proporciona es igualmente importante 


limitada de la Radeon 8500, y no 
de la potentísima 9700, como 
podría parecer por una nomencla- 
tura que parece responder a cues- 
tiones de marketing. No obstante, 
no echarás en falta potencia para 
los juegos actuales y para los que 
se presenten en un futuro cercano, 
aunque en un PC de estas caracte- 


E Calidad de imagen de la salida VGA 
- 9210 


8920 


87.10 85.00 


internet 


Calidad tarjeta gráfica (%) 


0 , b l , E pl 
HP ER Ars BauchPC  Supratech ADL Alternate 1X 


La calidad de imagen de la salida VGA depende. sobre lodo. de los componentes electrónicos encarga- 


El teclado de HP incluye un buen número de teclas de función adicionales muy prácticas. dos de convertir la señal dipilat en analógica (DAC), En esta pruebe el mejor ha sido HP Pavilion 79.08 


Tarjetas gráficas: 3D para todos los gustos 


campo 
Hasta ahora. los “productos estrella” de ambos 
fabricantes son la Geforce4 Ti y la Radeon 9700 
Estos productos son caros. por lo que disponen 


modelos. Aunque es difícil encontrar ya estas tar- 
jetas. si te dispones a actualizar una de éstas no te 
fies sólo del nombre a la hora de adquirir la nueva 
porque podrías 


Este componente es la clave de un buen sistema 
pensado para jugar. Por ese motivo. existen múlti- 
ples opciones que van desde lo más económico 
hasta lo más potente. A pesar de que todos los 


modelos actuales disponen 
de funciones 3D impensa- 
bles hace sólo dos años. una 
tarjeta con todos los avances 
más recientes puede llegar 
a costarte más de 600 
Existen numerosos fabrican- 
tes de tarjetas gráficas pero 
casi todos ellos tienen algo 
en común: el corazón de sus 
productos es un chip diseña- 
do por Nvidia o ATI. las dos 
empresas punteras en este 
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también de una línea algo 
más limitada en prestaciones 
pero suficiente para la mayo- 
ría de usuarios. Sus nombres 
son Geforceá MX y Radeon 
9000 y se trata de chips gráfi- 
cos más limitados que los 
que te ofrecen el máximo 
rendimiento. De hecho. un 
modelo de gama alta de la 
temporada anterior (Geforce3 
o Radeon 8500) supera en 
prestaciones las de estos 


cambiar a peor. El 
marketing tiene 
estas cosas y 
debido a lo rápido 
que avanza el 
mercado de los 
gráficos 3D es 
uno de los com- 
ponenles en los 
que más merece 
la pena informar- 
se muy bien antes 
de comprar. 
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Wireless Optical Desktop ; 


MENEA Comparativa 


www.adLes 


11 
AL 


| mejor de los PCs con proce- 
E sador Athlon que hemos ana- 

lizado ocupa el cuarto pues- 
to de la comparativa. Su 
rendimiento no es tan espectacular 
como el de los “monstruos” con pro- 
cesadores a más de 2 GHz (el Ath- 
ton XP 2200+ funciona a una fre- 


AAA e. 
1 


AAN | 


ADL XP 


APA 


LLEDLA 


los modelos que integran tarjetas de 
última generación (Geforce4 Ti y 
Radeon 9700) o las de la tecnología 
inmediatamente anterior a esas 
(Geforce3 y Radeon 8500/9000). 
Integra una grabadora de 40X 
fabricada por Benq (la nueva marca 
comercial de Acer) y un lector de 


Un disco duro de gran capacidad es 
fundamental para muchos usuarios. 
Actualmente, menos de 40 Gb es poco 


cuencia de reloj real de 1,8 GHz) 
pero sí que es suficiente hasta pa- 
ra los usuarios más exigentes. 
Además, incorpora una tarjeta grá- 
fica Geforce4 MX, por lo que los 
resultados no defraudarán al quiénes 
cambien su PC para jugar a los últi- 
mos títulos de acción ya que ha 
demostrado ser casi tan veloz como 


Sonido a la carta 


DVD Matsushita (Panasonic) capaz 
de leer CDs a 16X. Ambos aparatos 
han demostrado su velocidad en las 
pruebas y, por lo tanto, cumplen con 
su misión perfectamente. 

En el “debe” de este equipo se 
halla, no obstante, la ausencia de 
una tarjeta de sonido en formato 
PCI. No obstante, al tratarse de un 


Si existe un componente al que prestamos poca 
atención cuando compramos un ordenador. ése es la 
tarjeta de sonido. De su calidad no depende el rendi- 
miento del sistema. pero hay grandes diferencias 


entre las prestaciones de unas y otras. 


Hasta hace poco lo más básico con lo que se podía 
equipar un PC en materia de audio era conformarse 
con el sonido integrado en la placa base del ordena- 
dor. Una simple salida estéreo, a veces de dudosa 
calidad. era la única via para reproducir música. 
películas o los efectos de los juegos. En muchas pla- 
cas base actuales esto ha cambiado enormemente: 
el audio integrado sigue sin ser la solución perfecta 
para los melómanos. pero en muchos casos sí que 
permite utilizar sonido 5.1. por lo que puede resultar 
una solución económica para muchos usuarios que 
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1.150 € 
ADL 


Precio: 
Fabricante: 
Ficha técnica 
Procesador: AMD Athlon XP 2200+ 
(1800 MHz) 
Memoria: 512 Mb DDR 
Tarjeta gráfica:  Geforce4 MX 440 
Tarjeta de sonido: AC 97 
Disco duro: 80 Gb 
Grabadora CDs: 40X 


Valoración 6,9 


[Calidad/precio 6,90| 


Este PC viene a demostrar que 
un equipo asequible puede 
servir para todo. 


equipo de menos de 1200 euros, se 
trata de un fallo menor (el sonido de 
los integrados AC97 es ya bastante 
aceptable, lejos de los horrores de 
hace unos años) que puede ser sub- 
sanado con facilidad más adelante, 


adquiriendo una tarjeta de sonido e 
instalándola en una ranura PCI libre. 

A pesar de tratarse de un PC con 
un precio tan ajustado, ADL te ofre- 


QPL 


El frontal de XP 2200, como el resto de su 
diseño. es bastante convencional. 


ce algo que los fabricantes de los 
ordenadores más veloces mo han 
tenido en cuenta. En vez del año de 
garantía corriente en los PCs, el 
fabricante te garantiza el PC en un 
periodo de tres años. Un detalle muy 
interesante y que da confianza a la 
hora de adquirir cualquier producto. 
Si quieres un ordenador bien equi- 
pado y eres aficionado a jugar este 
equipo es una buena alternativa. 


Capacidad del disco duro 


Capacidad del diso duro (Gb) 


EK 


1DX Alternate  Baich PC 


La capacidad del disco duro es fundamental para muchos usuarios. De todos los equipos que hemos 
analizado. los mejores en ese aspecto son los modelos fabricados por ADL y Airis 


no esperan una fidelidad propia de un equipo hi-fr. 
pero que quieren disfrutar del sonido envolvente de 


juegos y DVDs. 


Entonces, ¿ya no merece la pena adquirir una tarjeta 
de sonido? Ni mucho menos. Estos componentes 
han evolucionado mucho y ya son capaces de llevar 
a cabo por hardware tareas que hasta hace poco 
correspondían al procesador principal. Aunque los 
juegos todavia no aprovechan en su totalidad estas 
características. escuchar las demos que los fabri- 
cantes preparan para mostrar las posibilidades de 
sus creaciones es realmente espectacular. Hoy por 
hoy lo máximo a lo que puedes aspirar es a disfrutar 
de una Sound Blaster Audigy de Creative y su nueva 
versión (Audigy 2) te darán todo el realismo que pue- 


das imaginar. 


sonido e 
PCI libre. 
in PC con 
L te ofre- 


LL 


sto de su 
L 


s de los 
no han 
l año de 
PCs, el 
'C en un 
alle muy 
nza a la 
roducto. 
en equi- 
gar este 
tiva. 


mos 
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Supratech Avalon 


Precio: 
Fabricante: 
Ficha técnica 
AMD Athlon XP 1800+ 
(1500 MHz) 
256 Mb DDR 
ATI Radeon 7500 
AC 97 
560 Gb 
L0X 
Valoración 6,3 
...o. a. ..o-» Y Py 


Un equipo muy completo que 
sirve para trabajar y. muy 
especialmente. para jugar. 


g ¡ Calidad/precio 7,25 


1 


> /- gu 


el resto del equipo ha demostrado 
seguir siendo válida para la totali- 
dad de juegos. 

La configuración base del modelo 
Avalon ha probado ser lo bastante 
veloz como para satisfacer las nece- 


: sidades del más pintado. Además, el 


PC está muy bien equipado, ya que 
dispone de DVD, grabadora de CDs, 
tarjeta de TV, red y módem... prácti- 
camente todo aquello que puedas 
necesitar durante una buena tempo- 
rada lo tienes “de serie”, así que 
olvídate de actualizaciones de aquí a 
bastante tiempo. 

Por el lado negativo, la inclusión 
de un disco de 5400 rpm porque, 
aunque para muchos usuarios la 
diferencia es imperceptible, en tare- 
as que exigen accesos continuos a 


* este dispositivo (edición de vídeo, 


compresión en DivX...) se nota la 
diferencia con los modelos que tra- 
bajan a 7200 rpm. La diferencia de 
precio no debería ser muy grande y 
actualmente casi todos los fabrican- 
tes trabajan con los discos más velo- 
ces. Salvando ese detalle, es un PC 


tre los equipos más eco- : de 1000 euros o menos, a priori más ” . 
D +icos que hemos analiza- : veloces. En lo que a juegos se re- A la hora de grabar CDs la diferencia 


Supratech Avalon destaca  fiere, el rendimiento que ha obte- entre la velocidad indicada por el 


ntegrado el procesador : nido es superior al de aquellos, de 


wn Athlon XP 1800+ que : forma que, aunque no es un PC só- : fabricante y la real puede ser enorme 


pbaja a 1500 MHz. Sin em- : lo para jugar, puede ser una oferta 
- solo ha resulta ser un po- : interesante para quienes quieran ju- 
poto que los otros modelos — gar pero no disponen de un presu- : puesto muy elevado. A pesar de que 
la ATI Radeon 7500 no es una de las 
tarjetas de más reciente aparición 


en el mercado, en combinación con 
e pa > 
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La en EK Batch PC Drs HP ADL Allenate IDX 


np ecduida en el modelo de Supralech ha demostrado ser la más veloz a la hora de traba- 
1 cs TORN. Es capaz de grabar un CD complelo en 6 minulos y 45 segundos 


¿Qué conexiones debe tener mi PC? 


ordenadores se van quedando obsoletos de sus modalidades. Los módulos SDRAM siguen 
vas del tiempo. a veces. en un plazo más existiendo. pero no los encontrarás en cualquier 
“que sería razonable. Aunque es difícil evitar tienda y. además. el precio puede ser más caro que 
wo PC se vaya quedando el de la nueva y más veloz 
mata si que es importante DDR. Otro buen ejemplo de 
ur presente que algunas tecnolo- estándar que se extiende a 
se mplantan tan rápidamente gran velocidad es USB 2.0. 
sólo un año puede ser difícil más veloz que el actual USB 
' componentes aptos para 1.1. Por suerte. en este caso, 
weras antiguos los dispositivos preparados 
ejemplo es el de los módu- 
» memoria. Actualmente, casi 
ss equipos que se venden 
» el sistema DDR. en alguna 


tibles con los puertos anti- 


de los fabricantes implicados 


que proporciona un buen rendimien- 
to en todo tipo de tareas, con garan- 
tía de 3 años y que, además, tiene 
un precio muy ajustado. 


El frontal de este equipo incorpora conectores USB, para el micrófono y altavoces. 


en el diseño de la nueva especificación 

Otra conexión que viene bien es lEEE1394. más 
conocida como Firewire. No es que te vaya a ser 
imprescindible si no quieres utilizar el PC para cap- 
turar video procedente de una cámara digital. pero 
algunos dispositivos la utilizan y. si tu equipo incor- 
pora una, mejor que mejor. 

Además. no dejes de prestar atención a la tarjeta 
gráfica: una salida de TV te permitirá ver películas 
en DVD o DivX en la tete. Mejor si está dotada de 
para este sistema son compa- conexión DVI. además de la VGA. Es posible que tu 
próximo monitor utilice una conexión de este tipo. 
guos, todo un detalle por parte que por su condición de digital permite conseguir 
una calidad de imagen más elevada 
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Hardware Comparativa 


Batch PC 


www.batch-pc.com 
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atch PC fabrica este equipo 
E que destaca a primera vista 
por la caja que da nombre al 
modelo, toda de aluminio. En Su in- 


terior nos ha sorprendido grata- 
mente la distribución de compo- 


OS 
AA 


¡AUN 


No obstante, a la hora de jugar, 
hemos comprobado que ni siquiera 
su tarjeta Geforce4 MX (aunque su 
nombre insinúe lo contrario, no es 
una versión limitada de la Geforce4 
Ti sino un Geforce2 con algunas 


Pese a llevar una grabadora a 40X este 
PC graba CD-Rs más deprisa que otros 
que incorporan modelos a 48X 


nentes y cables, muy limpia y que 
permite una correcta circulación del 
aire. Algo fundamental en los PCs 
con procesadores Athlon XP, ya que 
en ello puede estar la clave para una 
correcta refrigeración de los com- 
ponentes más sensibles del ordena- 
dor (microprocesador, tarjeta grá- 
fica, memoria...). 

Su rendimiento está muy parejo al 
del PC de Supratech, que cuesta 200 
euros más, aunque el corazón de 
este equipo es un “micro” 300 MHz 
más veloz que el de aquél. 


mejoras) le ha permitido alcanzar la 
velocidad de Supratech Avalon en el 
terreno lúdico. 


El frontal de la caja incluye diversos 
conectores de sonido, USB. etc. 


El “mando a distancia” de tu ordenador 


Para trabajar con comodidad. además de un buen 
ordenador. necesitas que todos los dispositivos por 
los que introduces y recibes datos estén a la altura. 
En el caso de aparatos como el monitor. una 
impresora o un multifunción la elección suele ser 
algo para lo que te tomas tu tiempo pero... ¿no es 
cierto que rara vez te preocupas por el teclado y el 
ratón que incluyen las ofertas de equipos comple- 
tos? Sin embargo. trabajar con dispositivos de poca 
calidad puede ser un tormento. De nada te sirve 
disponer de un PC velocísimo si las teclas son tan 
pequeñas que te ves obligado a escribir con gran 
lentitud, o si las ruedas de desplazamiento del 
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desde el sofá? 


799 € 


Batch PC 


Precio: 
Fabricante: 


Ficha técnica 


Procesador: AMD Athlon XP 2200+ 

(1800 MHz) 
Memoria: 256 Mb DDR 
Tarjeta gráfica:  Geforceá MX 440 
Tarjeta de sonido: SiS 7012 
Disco duro: 40 Gb 
Grabadora CDs: 40X 


Valoración 5,9 


| Calidad/precio 8,49! 


Un precio irresistible y un ren- 
dimiento estupendo hacen de 
este equipo una gran compra. 


Aunque su equipamiento es bas- 
tante completo, se trata de un equi- 
po de menos de 800 euros y eso 
tiene que notarse en algo. Como es 
habitual, el sonido ha sido el com- 
ponente sacrificado. En este caso, el 
modelo SiS 7012 integrado en el 
chipset de la placa base no ha resul- 
tado de tanta calidad como sería 


deseable. Por el contrario, ha resul- 
tado ser el equipo más flojo de la 
comparativa en materia de sonido. 
Aparte de estos detalles de la con- 
figuración, durante las pruebas tuvi- 
mos ocasión de comprobar como 
algunas zonas de la carcasa eran 
propensas a cargarse eléctricamente, 
lo que puede ser un problema si 
piensas instalar el equipo en una 
sala cuyas condiciones ambientales 
no sean ideales para el buen funcio- 


La caja dispone de “tiradores” para retirar 
los paneles laterales y acceder al interior. 


namiento de los aparatos eléctricos, 
ya que podría llegar a dañarse. En 
condiciones normales, esto no pasa 
de ser una molestia (que, por cierto, 
nos provocó algún que otro susto). 

En resumen, este modelo de Batch 
PC es un buen equipo a un precio 
excelente que, aunque en algunos 
detalles resulta algo pobre, puede 
ser complementado más adelante 
con otros dispositivos sin que Su 
precio llegue a ser excesivo. 


Tiempo de grabación en CD-R 


Tiempo de grabación de CD-R (seg.) 


0 
Batch PC  Supratech EK ADL 


ratón están tan mal ubicadas que las accionas 
accidentalmente cada dos por tres. 

Por eso, estos periféricos indispensables para usar 
el PC son fundamentales. Y. puestos a invertir, lo 
mejor es pagar un poco más y adquirir un kit de 
teclado y ratón inalámbricos que funcionen por 
radiofrecuencia. De esa forma. tendrás más liber- 
tad y podrás situarlos en cualquier punto de tu 
mesa sin preocuparte por los dichosos cables. Por 
60 _ ya puedes tener uno de estos “packs” que lo 
incluyen todo y. además. de bastante buena cali- 
dad. ¿Estás preparado para manejar tus juegos 


Computer 


Alternate Ars 10X HP 
El equipo más lento a la hora de grabar CD-Rs es el de HP sin duda debido a que la grabadora de DVDs 
no es lan rápida como las que sólo aceptan CDs. De éslas, la más veloz ha sido la incluida por Balch PC. 
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determine cuál será la mejor entre 
dos configuraciones muy parecidas. 
Actualmente, la mayor parte de apli- 
caciones, juegos y el propio sistema 
operativo dedican mucho tiempo a 
leer y escribir datos del disco duro, 


Precio: 909€ así que 7 Les en el pa 
Fabricante: Mera ju. Po% EE VAROiaD eso puede 
mejorar el rendimiento del sistema 
Ficha técnica de forma notable. 
. Sin embargo, lo que nos ha sor- 
Procesador: Intel Sil prendido gratamente es la inclusión 
: 2 de un DVD y una regrabadora a 48X 
ii e a de LiteOn. Las dos unidades ópticas 
arjeta y orce 
Tarjeta de sonido AC97 
Disco duro: 40 Gb 
Grabadora CDs 40X 
rra ra o alloración 5,4 
TERA AAA TA z > 
, » > o » Mx Py 7) Ú y Calidad/precio 6,22 
1 1 


eguipo de Alternate es todo 
Pentium 4 a 2,53 GHz por 
«nos de 1000 euros. Incre- 
cierto. Su rendimiento en 
ras de oficina y destinados 

e ofesional es casi tan alto 
de los tres primeros clasi- 
tre 450 y 1000 euros más 
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—E 


caros) así que no se trata de una 
oferta que puedas pasar por alto si 
te dispones a cambiar de ordenador. 

En el apartado que más flojea es 
en el gráfico, ya que la tarjeta ele- 
gida para conectar este equipo a tu 
monitor es una Geforce2 MX con 64 
Mb. No se trata de un modelo com- 


Tiempo de copía | de ficheros del disco duro 


| 


su ADL EX HP 


Ams Batch PC 10X  Supratech 


- secesano para duplicar gran cantidad de ficheros del disco duro. un dalo que indica el rendi- 
um pta es inferior en el disco de Maxlor que viene incluido en el PC de Alternate 


A a mas profanos en la materia conocen la 
sara de un disco duro. De hecho. es fre- 
a ha confusión entre la memoria principal del 
a a RAM) y la memoria secundaria o de 


La importancia de un disco duro 


muy rápidos que sean los demás componentes. 
En este sentido. son dos los parámetros en que 
debes fijarte. Uno es la velocidad de rotación del 
disco. expresada en revoluciones por minuto (o 


Si quieres realizar una inver- 
sión de futuro este PC puede 
ser la más económica 


pletamente desfasado, pero si que es 
cierto que no te permitirá jugar con 
una resolución grande o un gran 
nivel de detalles. El otro componen- 
te en el que se queda un poco corto 
es el disco duro de unos 40 Gb que 
es ya el tamaño mínimo que puedes 
adquirir en la mayoría de tiendas 


po E 


Los altavoces integrados componen un 
sistema 2.1 de muy buena calidad. 


son de mucha calidad y permiten 
leer y escribir datos en cualquier 
formato a gran velocidad. 

Por su ajustado precio para tratar- 
se de un modelo que incluye uno de 
los más veloces procesadores Pen- 


El único equipo que incorpora un disco 
duro fabricado por Maxtor ha resultado 
ser el más veloz copiando ficheros 


especializadas. Por supuesto, el pro- 
pio fabricante te da la opción de 
reemplazar cualquier componente 
del equipo por otro, así que una 
posible mejora a la configuración 
que hemos probado podría ser la 
inclusión de un disco de mayor 
capacidad. Pese a eso, ha resultado 
ser el más veloz a la hora de copiar 
ficheros, que es una de las tareas en 
las que puede estar la diferencia que 


tium 4, es una alternativa muy inte- 
resante. Si quieres adquirir un orde- 
nador que te dure bastantes años y 
estás dispuesto a llevar a cabo 
pequeñas actualizaciones dentro de 
algún tiempo (como cambiar la tar- 
jeta gráfica, añadir un segundo 
disco duro o ampliar la memoria) 
puede ser una gran oportunidad. Su 
relación precio/catidad no es la 
mejor, pero aún así merece la pena. 


requieran gran cantidad de accesos al disco). Ya 
están disponibles placas y discos que admiten el 
nuevo estándar ATA133 y. aunque es recomendable 
tener un disco veloz. tampoco conviene perder la 
cabeza y gastar mucho más en un disco de este 


ss ammiento (el disco duro). Y. desde que la 
ms sao a los “gigas”. incluso con la velocidad 


rad 
sw mundo sabe que. cuando se habla de discos 
4 tamaño importa. Pero en lo que no se fija 


022 3 menudo es en la velocidad. Gran error. El 


star está “tirando” de disco duro continua- 


A» caprando y escribiendo datos cada dos por 


Tarta que un dispositivo de almacenamiento 
a rta convertirse en un cuello de botella. por 


rpm). La capacidad de transferencia de datos se ve 
afectada por este valor. ya que a mayor velocidad 
de giro. se puede leer más información en menos 
tiempo. Hoy por hoy. podrás encontrar discos a 
5.400 y 7.200 rpm. 

El otro dato a tener en cuenta es el estándar que 
sigue para la conexión al ordenador. Actualmente el 
sistema más empleado es ATA100, capaz de trans- 
ferir hasta 100 Mbps (aunque esta velocidad sólo se 
alcanza en momentos puntuales o en tareas que 


Computer 


tipo. ya que la mejora no se nota demasiado. 

Lo que se implantará dentro de unos años. aunque 
las placas más nuevas ya incorporan conexiones de 
este tipo. es SerialATA. Hasta la fecha. los dispositi- 
vos que existen alcanzan la misma velocidad que 
los ATA133. Sin embargo. las posibilidades de este 
estándar son mejores y permitirán más adelante 
(con nuevos discos y controladoras) llegar a los 300 
Mbps. 
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IDX 


www.infinity-system.com 


799 € 
IDX 


Precio: 
Fabricante: 


Ficha técnica 


Intel Pentium 4 
1800 MHz 

256 Mb DDR 
Intel B2845G 
AC97 

60 Gb 


Procesador: 


Memoria: 

Tarjeta gráfica: 
Tarjeta de sonido: 
Disco duro: 
Grabadora CDs: 40X 


Valoración 5,3 


Un PC muy económico que te 
puede servir como base para ir 
ampliándolo con el tiempo. 


ste económico equipo del fa- 
E bricante 1DX integra un pro- 

cesador Intel Pentium 4 a 1,8 
GHz, algo lento si lo comparamos 
con el procesador a 2,8 GHz que in- 
corpora el modelo ganador de la 
comparativa. No obstante, su ren- 
dimiento con aplicaciones está un 
poco por encima de los Athlon XP 
2200+ que hemos analizado, así que 
podemos concluir que es un equipo 
perfectamente apto para trabajar 
con las aplicaciones actuales y las 
que se utilicen en un futuro cerca- 
no. 


El ventilador adicional es ya algo frecuente 
incluso en los equipos más económicos. 


La mayoría de tarjetas de sonido 
integradas en la placa base resultan 
suficientes para la mayoría de usuarios 


En el apartado lúdico, sin embar- 
go, este PC resulta demasiado lento. 
La tarjeta gráfica integrada en el 
chipset 845G de Intel apenas sí da 
para mover los juegos actuales, así 


Los tipos de memoria 


Si adquiriste tu equipo hace ya algún tiempo es 
más que probable que éste emplee memoria 
SDRAM convencional a 133 MHz o incluso más 
lenta. Sin embargo. el estándar que se ha ido 


que, si piensas utilizar el ordenador 
para jugar, es más que probable que 
debas instalar una tarjeta AGP más 
acorde con las necesidades actuales 
en un plazo máximo de un año. 


El ordenador incluye también lec- 
tor de DVD y regrabadora de CDs, así 
que teniendo en cuenta que se trata 
de uno de los modelos más econó- 
micos que hemos probado, puede 
resultar una buena compra para 
aquellos que quieran un ordenador 
para trabajar que, además, les dé la 
posibilidad de grabar CDs, ver pelí- 


culas en DVD, o llevar a cabo de 
forma aceptable cualquier otra 
tarea. Para jugar el hardware 3D 
integrado se queda bastante corto, 
pero la placa base incorpora una 
ranura AGP, Algo que no era habitual 
hasta hace poco en las placas base 
con gráficos integrados pero que se 
echaba en falta cuando te disponías 
a alargar un poco la vida de un equi- 
po antiguo con una tarjeta gráfica 
algo mejor. En este caso, si la inte- 
grada en placa se te queda corta, 
podrás reemplazarla por la que quie- 
ras de forma muy sencilla. 

Entre otros detalles, interesantes 
en un equipo económico, llama la 
atención la caja, que integra un 
“depósito” en la parte superior para 
que guardes los CDs que utilizas más 
a menudo. Es algo que también 
incorporan otros PCs, como HP Pavi- 
llion 793.es, y que resulta bastante 
práctico para ir guardando los jue- 
gos y programas que exigen la inser- 
ción del CD en la unidad para acce- 
der a ciertos contenidos que no se 
instalan en el disco duro o bien para 
comprobar que posees el disco origi- 
nal como medida antipirateria. 

En resumen, se trata de un equipo 
con todo integrado, pero con posibi- 
lidades de ampliación que te permi- 
tirán ampliarlo en el futuro y que, a 
diferencia de la mayoría de PCs eco- 
nómicos incluye un procesador Pen- 
tium 4 a 1800 MHz que puede ser 
sustituido hasta por uno de 2,8 Ghz. 


Calidad de reproducción de sonido 


Calidad tarjeta sonido (%) 


. Ams ADL EK 


; Supratech Alternate. 1OX HP 
La calidad de reproducción del sonido suele ser inferior en las tarjetas mlegradas en la placa base que 
en los modelos que ocupan una ranura PCI. El ordenador de IDX solo “se defiende” en cuanto a sonido 


" Batch PC 


RDRAM PC1066 (533 MHz) WN 
RDRAM PC800 (400 MHz) MO 
DDR PC3200 (200 MHz) IO 


DDR PC2700 (166 MHz) III 
DDR PC2100 (133 MHz) MI 
DDR PC1600 (100 MHz) MI 

SDRAM PC133 (133 MHz) ME 


extendiendo cada vez más es DDR. que es capaz 
de realizar el doble de operaciones por segundo. 
Es decir, que una memoria DDR266 (que funciona 
a 133 MHz) puede proporcionar un rendimiento 
equivalente al de una SDRAM que funcionase a 
266 MHz. La memoria Rambus (RDRAM) se 
emplea en Pentium 4 de gama alta y consigue 
velocidades de transferencia de datos aún más 
elevadas que DDR. como puedes ver en el gráfico. 


Tipo de memoria 
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ta gráfica 
si la inte- 
da corta, 
que quie- 


eresantes 
llama la 
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) HP Pavi- 
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bien para 
sco origi- 


ede ser 
2,8 Ghz. 


ase que 
sonido 


joya en su escritorio)” 


Matas veces, menos es más. Especi; 
"2 gubgpdas FP781. Con la sencillez d 


sento contraste, con colores vivos e imágen es 
ssmporados le permiten vivir una experiencia mu 
sados para hacerle la vida más agradable. Por eso, si dese: 

puaciones de vídeo, una versátil cámara digital, un elegante escán 
ss wsite www.BenQ.es. Anteriormente Acer Communications £ Multimedia. BenQ. 


Eapment Matters. 


plug ES 
Because 


Inspired by Acer 


Modelo 


Procesador 
Memoria caché 
Memoria RAM 
CD-ROM / DVD 
Grabadora 


Disco duro 
Tarjeta gráfica 


Tarjeta de sonido 
Placa base 
Chipset 

Ranuras 

Red 

Módem 

USB 

Firewire 


EK Gamer 


EK 
902 350 450 
www.ekcomputer.com 


| AMD Athlon 2000+. 1.630 MHz 
128 Kb/256 Kb 

256 Mb. DDR. 1 módulo 

No tiene 

LG ECC 4120-B. 12/8/32x CD-RW 
y 8x DVD-ROM 

Seagale ST380021A. 78 Gb. UDMA-100. 7.200 rpm 
Argos Ti4200, GeForce4. 128 Mb 
DDR-SDRAM 

Creative Sound Blaster Live! 

MSI KT 333-8233. UDMA-100 
VIA KT333/Award 

5 PCL 1 AGP 

No tiene 

No tiene 

Cuatro 2.0 

No tiene 


EIEICA Comparativa 


intel Pentium 4, 2 400 MHz 

20 Kb/512 Kb 

512 Mb, DDR. 1 módulo 

No tiene 

Toshiba SD-R1202. 16/10/40x CD-RW 
y 12x DVD-ROM 

Seagate ST3800214. 78 Gb. UDMA-100. 7.200 rpm 
ATI RADEON 8500. RADEON 8500- 
GPU, 64 Mb DDR-SDRAM 

Creative Sound Blaster Audigy 
Gigabyte SiS-645, DMA-5 
SiS-645/Award 

5 PCI. 1 AGP 

No tiene 

Zaapa 56k 

Dos 20 

Uno 


intel Pentium 4, 2.530 MHz 

20 Kb/512 Kb 

512 Mb. DDR, 2 módulos 

LileOn DVD-ROM LTD-163. 16x DVD/48x CD-ROM 
hp Writer 2001, 12/10/32x CD-RW 

y 2.4/2.4/8x DVD+RW 

Samsung SP8004H. 73 Gb. UDMA-5. 7.200 rpm 
ATI RADEON 9000, RADEON 9000 pro. 
54 Mb DDR-SDRAM 

Pctel AC97 Platinum serte (en placa) 
hp pavilion 793.es. UDMA-5 
845G/Phoenix VG31313 

3 PC! 1 AGP 

Ethernet 

Pctel HGP 56 

Cuatro 2.0 

Dos 


ADL XP 2200 


AMD Athlon 2000+, 1.630 MHz 

128 Kb/256 Kb 

512 Mb, DDR, 1 módulo 

Malsushita SR-8587, 16x DVD/48x CD-ROM 
BenQ 4012P. 40/12/48x CD-RW 


Seagate ST380021A. 78 Gb. DAM 5, 7 200 rpm 
nviDIA GeForce4 MX 440. GeForces 
MX. 64 Mb DDR-SDRAM 

Advance AC97 (en placa) 

MSI MS-6380E. DMAS 

VIA/Ami BIOS 

5 PCI, 1 AGP 

No tiene 

OvisLink 56k voiceModem 

Cuatro 2.0 

No tiene 


Mediciones y comprobaciones realizadas 


Velocidad aplicaciones ofimálica 
Velocidad aplicaciones creación 
de contenidos para internet 
Velocidad con juegos de allas 
necesidades de proceso 
Velocidad juegos convencionales 
Velocidad de codificación de video 
Velocidad de codificación de audio 
Calidad da la tarjeta gráfica 13,0% 
Calidad de imagen de la salida VGA 2.0% 
Velocidad de renderizado 30 7.0% 
Resolución máxima a 75Hz 1.0% 
Máxima frecuencia de 
refresco a 1024 X 768 32 bits 
Conexiones de la larjela 


1.0% 
2.0% 


6.0% 
4.0% 
2.0% 


17.0% 
10.0% 
2.0% 
5,0% 
60% 
5,0% 


Velocidad de duplicado de 700 MB 
Calidad da unidad da CD-ROM/DVD 
Velocidad copia CD al disco duro 
Tiempo reconocimiento del disco 
Calidad grabadora CD-ROM/DVD 


Velocidad copia CD al disco duro 
Velocidad copia disco duro a CD-R 
Velocidad copia disco duro a CD-RW 
Velocidad copia disco duro a DVD 
Otros 

Servicio y garantía 

Manuales 

Calidad de la configuración inicial 


Software incluido 


Teclado/Ratón 2.0% 


Calidad 


Nota 


intel Pentium 4 2200 Miz/Eucotek 1845 - 8,4 
256 MB/ DDR 62 
L1 20 kb / L2 512 kb 

175,00% 


92.50% 


69.47 fps 

211.00 fps 

43.26% 

36.72% 

Ex Argos GeForce 4 Ti 4200 128 
93.50% 

11.27% 

2048 x 1536 


200 Hz 

t salida video compuesto, 1 salida 
de video digilal (DVI) 

Creative SoundBlaster Audigy 
92.10% 

1 entrada analogica de audio. 

1 microfono. Tauriculares 


Sesgale 3900214 
73.24 Gb 
7200 rev/min 


50 seg 
Toshiba SDH 1612 16X/48X 
2 min 48 seg 


4 seg 
LiteOn LTR-481255 48X/12X/48X 


3 mín 18 seg 
3 mun 34 seg 
6 min 50 seg 
No es posible 


l ano 

No liene 

indicador de lemperatura de 3 
sensores Sistema refrigeración por 
tíquido, Tarjela de red. lar¡ela de TV 
Win XP Profesional, Nero 


Buming Rom 40 


| 


Archer MCK600W/ EK www-11 54 


Nota 


Intel Pentium 4 2400 MHz/Gigabyto SIS-445 7.7 
512 MB/ DDR 74 
L) 20 kb / L2 512 kb 68 
167 50% 10.0 
87.00% 174 
54.28 fps 

197.50 fps 

34 YX 

19.58% 

ATI Radeon 8500 64 
92.10% 

73.09% 

2048 x 1536 


¡10.0 
24 
42 
75 
92 
74 


200 Hz 

1 salida S-Video. 1 salida de video 
digital (DVD 

Creative SoundBlaster Audigy 
96.10% 

t entrada analógica audio, 1 salida 
analógica de audio, 1 salida digital 
audio, | microfono, Tauriculares 


Warex RF/ Warex RF 50 


6,9 


Nota 
Intel Pentium 4 2530 Mz / HP Pavilon 79.08 6,9 
512 MB/ DDR ¡7.4 
L1 20 kb / 12 512 kb 68 
157.00% 


7.50% 


19.50 fps 

150.80 fps 

36.17% 

5,58% 

ATI Radeon 9000 64 
94,00% 

59.18% 

2048 x 1536 


200 Hz 
l salida S-Video 


PCTEL AC97 

89.00% 

1 entrada analógica de audio, 
1 micrófono, Tauriculares 


SP8004H 
72.81 Gb 
7200 rev/min. 
51 seg 
LiteOn LTD-163 14V48X 
7 min 14 seg 


8 min 33 seg 
32 min 15 seg 


1 ano 

Muy poco comprensibles 

2 disipadores adicionales. sisiema 
de refrigeración del micro. 


Win XP Home. Works Suile 2002 
Norton Antivirus. Encarta 2002. 
Picture 1 Photo 2002. Auto Route 
2002. Win DVD 

HP 9210 RF/ HP 9120 RF (MN) 


98 
| 


| Nota 
AMD XP 2200+ 1800 Mia MSI MS-6380€ - 6.5 
512 MB/ DOR 74 
Ll 128 kb / 12 256 kb 64 
105.00% ¡10.0 


73.00% 


42.24 fps 

151.80 fps 

31.48% 

13,04% 

Nvidia GeForce 4 400 64 
85.007. 

17.73% 

1920 x 1440 


120 Hz 
l salida S-Video 


Advance AC97 

93.90% 

1 enlrada analogica da audio. 
1 micrófono. lauriculares 


Seagate 3900214 

78.15 Gb 

7200 rev/min. 

19 seg 

Matshita SR-8587 16X/48X 
3 min 43 seg 

6seg 

BenQ 4012P-051 48/12/40X 


2 min 40 seg 
3 min 36 seg 
10 mim 3 seg 
No es posible 


3 anos 
Poco comprensibles 
Fallos en dibujo 3D 


Win XP Home 


Microsoft Inel Keyboard/ Labtec 
Oplical Mouse 70 


6,9 


a a a A 
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Balch PC 
a ..u 902 192 192 
e 7 eS www.batch-pc.com 
da 779 € 


Eds 


Comparativa Hardware 


| Alternate IDX 
91 201 32 32 902 103 441 
www.allernate.net | www.infinity-system.com 


799 € 


Jan, 


á 


Especificaciones técnicas 


128 Kb/256 Kb 
a as — 1 modulo 256 Mb. DDR. 1 mádulo 
A A 16 DOVD/48x CD-ROM | LG GDR-8161B. 16x DVD/48x CD-ROM 
DA A E 40/12/40x LG GCE 8400 B, 40/12/40x 
e CD-RW 
A A A G UDMMA-100. 5.400 rpm | Seagate ST340810A. 35 Gb. UDMA-100. 7.200 rpm 
MEA 7500. RADEON nVIDIA GeForceá MX, GeForceú 


A E Mo DOR-SDRAM MX64 Mb SDRAM 

a MER en placa) SiS 7012 (en placa) 
MIA ALIS. DMA 5 Elitegroup K756A. UDMA-100 
DS Sis 745/Award 

AE 5 PCI 1 AGP 

— Ethernet 

qu Cs No 

-. 3 4U5B20 

- No tiene 


+. 6.2 256 MB/ DDR 162 

He 2Békb 64 L1 128 kb / L2 512 kb 10.0 
a 80 100,00% 10.0 
-- 20 60.00% 20 


. 92 74.50% 78 
st arta de audio l entrada analógica de audio. | 
AA INCUAAOS 40 1 micrófono. lauriculares 4.0 

AE 

-.» 6,2 36,4 Gb 4.2 

A 58 el 58 
+ 9.4 10,0 

ir 198 1 LG COR-SI6TB 1AXAEX 09 
- "a ¡10.0 3 min 20 seg 10.0 


E 176 seg 34 


— 62 kmin25seg 5.6 
a B4 3min25 seg 86 
a de 6.6 5 min 50 seg 66 
-. o 0.0  Noes posible 0,0 
Á | 86 laño 5.6 
A ¡ 5.4 Muy poco comprensibles 24 
A rea. tarjeta TV La caja da calambre. 

MU arena b.6 tarjeta de red 78 


Win XP Home. Nero 
ROM 5,4 Burning Rom 40 


Balch PC / Batch PC 
B0 Browser Mouse 60 


> —- > 1800+6. 1.500 MHz | AMD Athlon XP 2200+61.500 MHz | intel Pentium 4. 2.530 MHz 


intel Pentium 4. 1.800 MHz 

8 Kb/512 Kb 20 Kb/512 Kb 

256 Mb. DDR-SDRAM PC266, 1 modulo | 256 Mb, DDR. 1 módulo 

Liteon LTD-165H. 16x DVD/48x CD-ROM | JLMS LTD-1665. 16x DVD/48x CD-ROM 
a LTR-401255. 40/12/48x BTC BCEI6IOÍM. 16/12/40x CO-RW 
Maxtor 2F070J0. 40 Gb. UDMA-100. 5.400 rpm | Seagale ST360020A. 59 Gb. UDMA-100, 5.400 rpm 
nVIDIA GeForce2 MX 400, inlel 82845 G7GL. 8 Mb. en placa 
GeForce2 64 Mb SDRAM 
Advance AC97 (en placa) 
ECS P4S5A/DX+. UDMA-100 


Advance AC97 (en placa) 
Gigabyte 81G. UDMA-100 


SiS 645DX/American Megatrends | 845G/Award 

5 PCI, 1 AGP 5 PCI. 1 AGP 
Ethernet Best Data Fax/Modem 
Pctel HGP 56 - 

Dos 1.1 Cuatro 2.0 

No tiene No liene 


254 MB/ DDR 6,2 256 MB/ DDR 62 


L18 kb /L2 512 kb 64  L120kb/L2512 kb 68 
150.50% 10.0 117.00% ¡10.0 
68 00% 3.6 62.00% 24 


90.20% 9.2 89.40% 9.0 
1 entrada analógica de audio. 1 entrada analógica de audio. 
1 microfono. lauriculares £0 1 micrófono. lauriculares 4.0 
40.14 Gb L£.6 58,6 Gb 6.2 
7200 rev/min 7.4 5400 rev/min. 58 
48 seg 100 mm? seg 98 
LiteOn LTD-165H A8X/I6X 94 
2 min 38 seg 10.0 3 min 41 seg 9.8 
19 seg 0.0 
3 min 31 seg 68 4min 26seg 5.6 
£ min 5 seg 80 6min5seg 6.4 
10 min 24 seg 3.0 Noes posible 00 
No es posible 0.0 Noes posible 00 
iia Darin “>> , 
l ano 54 tano 62 
Muy poco comprensibles 16 Poco comprensibles 38 
Tarjela de red 6.6 Disipador adicional, 7.0 
Win XP Home 40 WinXP Professional. Power DVD 6.0 


Logitech Y-S613/ Logilech | Chicony KB-9908/ Microsoft 
MS-35 1 7.2  Intelinmouse 1.3A 68 


A 


6.3 


5,3 


A a A 


Computer 


Resultados del 
test: ¿qué datos 
te interesan? 


En la tabla de resultados puedes 
consultar toda la información rela- 
tiva a las pruebas que hemos lle- 
vado a cabo con los PCs que anali- 
zamos en nuestro laboratorio. 

En muchos casos, la nota que se | 
muestra es un porcentaje. Para | 
entender éste debes tener en 
cuenta que, en los casos en los 
que nos referimos al rendimiento 
de un determinado componente 
este porcentaje es un valor propor- 
cional al resultado de esa prueba 
en un equipo base que tomamos 
como referencia. 

En otros casos el porcentaje hace 
referencia a la calidad de un com- 
ponente. En el caso de la calidad 
de imagen, se refiere a la exactitud 
con la que se reproducen las imá- 
genes en la pantalla, en materia de 
sonido se refiere a la fidelidad de 
la reproducción. En estos casos no 
es posible superar el 100%. ya que 
en ambos casos sería el máximo 
posible (correspondería con la 
imagen y el sonido perfectos). 


Calcula tu propia nota 

La tabla está dividida en varios 
apartados. cada uno de ellos 
correspondiente a un tema: rendi- 
miento, tarjeta gráfica, sonido, 
disco duro... A cada uno de esos 
apartados le corresponde una nota 
parcial. Así, el ordenador de Airis 
tiene un 7.4 en las pruebas de ren- 
dimiento. mientras que el 
Supratech se queda en el aprobado 
(5.0) en esta categoría. 

A La izquierda puedes saber la 
influencia que cada prueba o cate- 
goría tiene en la nota final. De esta 
forma tú puedes asignar un por- 
centaje a cada categoría. según la 
importancia que le des. repetir los 
cálculos y obtener las puntuacio- 
nes correspondientes a cada PC 
según tu propio criterio. ¿Será para 
ti otro equipo el ganador del test? 


Calidad/precio 

Esta puntuación se halla dividiendo 
el precio de cada ordenador entre 
su nota. Para calcular el baremo 
que aplicamos después considera- 
mos que un 10 en precio/calidad le 
correspondería a un equipo que 
obtuviese una nota de 10 por su 
calidad y que costase lo mismo 
que el PC de precio más cercano a 
la media de todos los analizados 
(en este caso, 1150 euros). 
Conocido este baremo. una sencilla 
fórmula matemática nos permite 
calcular qué puntuación se merece 
cada uno de los ordenadores pro- 
bados según su precio y la nota 
que ha obtenido en el test. 
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Comparativa 


Rigor a toda prueba 


n nuestro laboratorio some- 
temos a los ordenadores a 
pruebas que tratan de aseme- 
jarse lo más posible a las situacio- 
nes reales en las que utilizarás tu 
ordenador. De esta forma al valorar 
el rendimiento de un equipo tene- 
mos en cuenta las condiciones en 
las que se va a trabajar con él. De 
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Mediante un conjunto de programas especiali- 
zados se recopila buena parte de la información 
relativa a la configuración y rendimiento del PC. 


ALTO 


mm 


EK Gamer 2800 


S ¡ bien su aspecto exterior puede 
parecer algo tosco. el PC fabri- 
cado por EK ha demostrado que vale 
lo que cuesta. El Pentium 4 a 2.2 
GHz puede funcionar sin calentarse 
a 2.8 GHz durante varios días gracias 
a la refrigeración líquida empleada. 
Toda una máquina de batir records. 


esta forma, evaluamos su velocidad 
en condiciones de trabajo habitua- 
les. Para ello empleamos aplicacio- 
nes y juegos comúnmente usados, 
benchmarks que simulan situacio- 
nes de trabajo corrientes e incluso 
utilizan el software de oficina, re- 
toque fotográfico y diseño de pági- 
nas web más extendido. 

El primer apartado en que se divi- 
den las pruebas es el relativo al ren- 
dimiento del PC. Aquí podrás encon- 
trar información referente a la 
memoria de cada equipo, la veloci- 
dad de trabajo (en % con respecto a 
un equipo de referencia), así como 
con aplicaciones de uso profesional. 
Para ello, utilizamos las aplicaciones 
de oficina más habituales así como 
software específico de la creación de 
contenidos para Internet. 

Seguidamente, sabrás el rendi- 
miento del equipo en juegos, tanto 
con los juegos DirectX y OpenGL de 
uso más frecuente como con los 
motores que determinarán los requi- 
sitos para jugar en un futuro próxi- 
mo. Todas las pruebas se realizan 
con ajustes de calidad y resolución 
medios, por lo que si el PC demues- 
tra ser mucho más rápido de lo nece- 
sario (por ejemplo, si es capaz de 
mostrar 200 imágenes por segundo) 
podría aumentarse el nivel de deta- 
lle para mejorar la calidad visual. Por 
el contrario, si la cantidad de imá- 
genes por segundo es muy baja 


Batch PC Aluminium 


uien ha dicho que hace falta 

desembolsar una gran cantidad 
de dinero para obtener un equipo 
que vaya como la seda? 
Este ordenador de Batch PC 
demuestra que eso no es así. ya que 
su rendimiento es muy bueno y su 
precio constituye toda una tentación. 


799.00 €| 


podría reducirse la resolución para 
que el juego resulte fluido. 

Además, hacemos pruebas de codi- 
ficación de imágenes y sonido. Para 
ello, empleamos FlaskMPEG para 
comprimir vídeo en formato MPEG-4 
(Divx) y LameMP3 para codificar 
audio de calidad CD en MP3, 


Además de la información procedente de los 
distintos test que llevamos a cabo, también te 
mostramos qué conexiones incluye cada PC. 


í 


Alternate WM 


a gente de Alternate opina que 

to fundamental en un ordenador 
es su “corazón”: el micro. Por eso ha 
ajustado mucho el precio de este 
ordenador. que dispone de todo lo 
necesario para trabajar o jugar. Un 
equipo que, con un par de amplia- 
ciones. te durará muchos años. 


¡Precio 


Computer 


En las pruebas relativas a la cali- 
dad de la tarjeta gráfica valoramos 
tanto la calidad de imagen de la 
salida VGA, algo que depende espe- 
cialmente de los componentes elec- 
trónicos del DAC que convierte la 
señal digital. También analizamos la 
cantidad y el tipo de entradas y sali- 
das de que dispone, la máxima reso- 
lución y frecuencia de refresco, etc. 
La velocidad de renderizado 3D mide 
la “fuerza bruta” de la tarjeta gráf- 
ca: se trata de pruebas “sintéticas” 
que miden la cantidad de polígonos 
por segundo que es capaz de dibujar, 
la tasa de relleno, etc. 

En el apartado de sonido, te indi- 
camos las conexiones de que dispo- 
ne la tarjeta y la fidelidad con la que 
reproduce el sonido, que comproba- 
mos emitiendo sonidos de muestra y 
midiendo con un aparato de alta 
sensibilidad la frecuencia que emite 
la tarjeta en realidad. 

Seguidamente, podrás conocer las 
características del disco duro y la 
velocidad de las unidades ópticas 
(lectores y grabadoras de CD y DVD) 
en las tareas más habituales: copiar 
datos al disco, grabar un CD, etc. 

Por último, recopilamos todos esos 
datos que no afectan directamente 
al funcionamiento del PC, pero que 
también son importantes. La dura- 
ción de la garantía, la claridad de los 
manuales, el software que viene 
incluido en el precio, etc. 
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valoramos 


nvierte la 
lizamos la 
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...NUEvVos límites para la pyme 


Línea SP Élite 


Línea SP Profesional » 
: 6 - 
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La nueva gestión integral para la pyme 


ua constante evolución del Grupo SP en el desarrollo de soluciones 
para la pyme ha dado como resultado SPempresO2, una auténtica 
swolución en el software de gestión empresarial. 


“ivitivo y de sencillo manejo, integrando en la misma solución 
contabilidad, facturación y cartera: áreas imprescindibles 
pora la gestión eficaz de su empresa. 


a tecnología web de SPempresGE rompe los límites tecnológicos 
ue afectan a las comunicaciones entre departamentos, sucursales 
y personas, facilitando el trabajo en equipo y optimizando 

os procesos de gestión. 


Soluciones para la pyme más avanzada 


Y veinte años 


con la pyme WWW.gruposp.com 
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OLYMPUS CAMEDIA C-220 ZOOM 


Cámara fotográfica 
digital 
Precio: 341,98 € 


Fabricante: OLYMPUS 
Contacto: 932 006 711 


112x62x35 mm 
: 350 gr 
Resolución: 1600x1200 ppp 
CCD: 2.0 Megapixeles 
Memoria interna: No 
Ranura de expansión: SmartMedia 
Memoria externa incluida: _8 MB 
Conexión a PC: USB 
Toma TV-Out: SÍ 
Zoom óptico: 3x 
Zoom digital: 7.5x 
Distancia focal: 5-15 mm 
Número f. 1: 2.8-4.9 
Pantalla LCD: Color (3 pulgadas) 
Flash: Sí (6 modos: automático. 
ojos rojos, relleno. apagado. 
nocturno, nocturno con ojos rojos) 
Preview: Si 
Modos: Automático, movimiento. 
retrato, macro, paisaje, noche 
Batería recargable:____No incluye 
Duración batería: 6-8 horas 
Funciona con pilas normales: Sí (2) 
16 a 1600x1200 ppp 
29 a 1024x768 ppp 
49 a 640x480 ppp 
Vídeo: Si 
Compatibilidad: Win/Mac 
Accesorios incluidos: Cable USB. 
cable vídeo. 2 pilas alkalinas. 
manual y correa 
Software:  CAMEDIA Master 4.0 
Garantía: l año 
O Controles intuitivos 
(O Tamaño reducido 
O Variedad de modos en el flash 
O Duración de la batería 


Dimensiones: 
Peso: 


on un estilo simple y con 
'unas funciones modestas pe- 
ro efectivas, DIYMPUS presen- 
ta su cámara fotográfica digi- 
tal C-220 ZOOM. La unidad carece de 
cualquier tipo de adorno superfluo y 
se basa en la sencillez. Esta economía 
de complementos se resume en un di- 


seño pequeño, muy ligero y compacto. 


La parte técnica 


Tanto su objetivo 3x Zoom como su re- 
solución de dos millones de píxeles, 
son la prueba de que la compañía 
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OLYMPUS ha querido ajustar al máximo 
las prestaciones en favor de un precio 
asequible a todos los bolsillos. 

La C-220 ZOOM cuenta con un peque- 


ño objetivo que se mueve entre 5.0 y : 


15.0 mm, y un número f2.8/4.9. Esto 
significa que a la hora de hacer una 
foto contamos con el equivalente a 
35-114 mm en un cámara convencio- 
nal de 35 mm. 

Una de las partes en las que más se 
ha hecho hincapié es su zoom digi- 
tal, que ofrece buenos resultados de 
calidad incluso a la hora de imprimir 


la imagen. Dichas copias impresas se 
pueden comparar fácilmente con las . 


obtenidas con modelos de cámaras 

analógicas compactas, en términos 
de nitidez y brillo. 

Gracias a la combinación de un dis- 

paro automático con pre-enfoque (si 

mantienes presionado ligeramente el 

botón de disparo durante unos se- 

gundos, la camara ajusta automáti- 

camente el enfoque, hacien- 

do una media de 

== la escena) y una 

versátil 


OLYMPUS 
C-220Z00M 


Elárea de control de la cámara tiene un diseño muy elegante. 
Lo mejor es su control multidireccional independiente. 


gama de opciones de flash, es bas- 
tante dificil errar en la fotograña. 

Para los lugares sin luz o mal ilumi- 

nados dispone de una potente luz ro- 

ja que entra en acción exclusivamen- 

te cuando es imposible enfocar con 

la información de luz recibida. De es- 

ta forma, la escena queda iluminada 

durante unos segundos, permitiendo 

a la cámara ajustar los parámatros 

para una fotografía correcta. 

la tarjeta de memoria que 

se incluye resulta escasa. 

Es el mínimo que se pue- 

de ofrecer y normalmente 

se queda corto si se to- 

man fotos a una calidad 

de impresión buena. Para 

la grabación de vídeo 

ocurre lo mismo. El regis- 

tro de imagen de movi- 

miento (QuickTime Mo- 

tion JPEG) cuenta con 15 


La cámara permite 
conexión a un televisor. 


seg. con una reso 
lución de 320x240 
ppp (15 imáge- 
nes/seg.) y hasta 
60 seg. con una re- 
solución de 
160x120 ppp (15 
imágenes/seg.). 
Además, incluye e: 
sistema DPOF, si- 
glas que corres 
ponde a la tecnolo 
gía Digital Print 
Order Format, un 
formato utilizado 
para registrar in- 
formación sobre 
impresión automá- 
tica desde las cámaras. Basta con mar 
car el número de copias para imprimir 
directamente con cualquier dispositivo 
compatible con el DPOF. 
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MA Kodak EasyShare LS 


una reso- 
e 320x240 
5 imáge- 
.) y hasta 
'on Una re- 
de 
) ppp (15 
)/seg.). 

incluye el 
DPOF, si- 
e corres- 
la tecnolo- 
tal Print 
irmat, un 
utilizado 
istrar in- 
m sobre 
1 automá- 
1 con mar- 
3 imprimir 
lispositivo 


da] 


foto- 


Uemara fotográfica digital 


Ibero. 580 € 
e Kodak 
a 917 497 653 


A es: 


109x61.5x37.5 mm 


330 gr 
O 2448x1632 ppp 
- 4.2 Megapíxeles 
a mterna: 16 MB 


ir» e expansión: 
mata Card y Secure Digital 
mderna incluida: No 


ig a PC: USB 
Da 7 -Out: Si 
mr? YU. 3x 

Aptal 10x 
la focal: 35-105 mm 
rar 1: 2.8-9,6 
Pra CD. Color (45,6 mm) 
A Sí (4 modos: apagado. 


encendido, ojos rojos 

y automático) 

ms. Si 
Automático, movimiento, 
so macro. paisaje. noche 


Dima recargable: lón-litio 
batería: 6 horas 
de batería: Sí 

ps con pilas normales: Sí (4) 

Mas con 16 MB: 


32 a 1600x1200 ppp 
650 a 1024x768 ppp 


100 a 640x480 ppp 
o Si 
cr. d3d: Win/Mac 
Is inluidos: Cable USB, 


ua 540. cargador de baterías, 
usaras recargables. correa, 
manual y base EasyShare 
e EasyShare 2.0 (PC) 
y 1.4 (Mac) 
AA l año 
DD ma Kodak EasyShare 
MD Dr digital 
Mmm de ayuda 
Di mma interna 16 MB 
ra de expansión 


+ 2asa Kodak presenta un mo- 
“9 de cámara digital real- 
mente interesante por su pre- 
a 
> 
> 
La 


3 y calidad. Se trata de la 

1 are 15443, un dispositivo 

mumerosas funciones, que 

a continuación, capaz de 

esencial en una cámara de 
estilo y de fácil manejo. 


Friuare 
Ú 


Cuenta con un altavoz discreto y bien 
integrado. para las funciones de audio. 


Resolución 
de 4,2 Megapíxeles 


Calidad de impresión e impresión de ca- 
lidad. Este juego de palabras resume 
muy bien dos de las características bá- 
sicas del modelo EasyShare 15443. Con 
una resolución de 4,2 Megapíxeles para 
impresiones de 10x15 cm, se puede mo- 
ver en tres parámetros que van desde el 
máximo indicado, pasando por un modo 
intermedio de 2,2 Megapíxeles, que 
equivale a una resolución superior y es 
perfecta para impresiones de calidad 
buena, y un modo pequeño de 1,0 Me- 
gapíxeles, que equivale a una calidad 
media y es ideal para correo electrónico 
y publicaciones web. De esta forma, 
basta con ceñirse a esos tres modos pa- 
ra acertar a la hora de imprimir o utili- 
zar una imagen para ver en pantalla, 


Óptica de calidad 


Uno de los secretos de Kodak es su óp- 
tica. Los objetivos con cristal Retinar 
de gran calidad proporcionan una niti- 
dez bastante buena y un contraste muy 
detallado. En contacto con la empresa 


Schneider-Kreuznach Variogon (dedica- 
da al desarrollo óptico), la unión de su 
tecnología con las lentes de esta última 
tiene como resultado unos documentos 
más propios de cámaras profesionales 
que de modelos estándar. 


Pequeños detalles 


Completamente en español, cada fun- 


: ción (de los menús) va acompañada 


de pequeños textos de ayuda que faci- 
titan la comprensión a la hora de tra- 
bajar con la cámara. Ante cualquier 
interrogante a la hora de manejar la 
cámara, basta con esperar unos se- 
gundos dentro de la opción elegida 
para obtener un menú contextual con 
la correspondiente explicación. 

Además de incluir un modo automático, 
en el que básicamente sólo tendrás que 
preocuparte por el encuadre, también 
dispone de otros modos predetermina- 
dos para ocasiones especiales, tales co- 
mo pruebas deportivas (cualquier ima- 
gen en movimiento que necesite un ni- 
vel de obturación rápido), escenas con 
poca luz o mal iluminadas u objetos de 


El menú es de los más sencillos 
que hemos probado. Intuitivo y completa- 
mente en castellano. 


computer 


los que quieres obtener algún pequeño 

detalle. Además, facilita todas las ac- 

ciones básicas de una cámara manual 
(manipulación del número f, velocidad 

de obturación, ISO, etc). 

Finalmente, destaca el sistema EasyS- 

hare que consiste en un pequeño 

dock station (base) que sirve para ex- 

traer las fotos de la cámara. Para la 
previsualización de las fotos, puedes 

utilizar esta base que permite diver- 

sas acciones con tan sólo pulsar un 

botón. Por ejemplo, basta con colocar 

la cámara en el dock station, presio- | 
nar un botón y las imágenes elegidas | 
se alamacenarán automáticamente en | 
el ordenador, listas para se enviadas | 
por e-mail o impresas. 
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620 LCD PowerCOm Zoom 


Webcam 


Precio: 
Fabricante: 


180 € 


Trust 
www.trust.com 


65x105x47 

95 gr 

Flash 

16 MB 
1600x1200 ppp 
USB, TV-Out 


Conexiones: 
Baterías incluidas: 
Modo preview: 
CCD: 2 Megapíxeles 
53 
2 pilas AA 
4.6 pulgadas 
Sí 
1 
Sí 
: Trípode, 2 pilas 
AA. cable USB, cable vídeo, 
correa, funda y manual 
MGI PhotoSuite. 
Netmeeting 
Manual: Sí 
Garantía: l año 
(O Muy económica 
O Sencilla de manejar 
(O Poca potencia del flash 
(O) Memoria no ampliable 


a empresa Tust lanza una 

nueva cámara digital para 

el ámbito doméstico, con- 

| cretamente para el usuario 

medio-bajo que no sea muy exigente 
con los resultados. 
Se trata básicamente de una webcam 
capaz de almacenar hasta 107 imáge- 
nes en memoria gracias a sus 16 MB. 
Sin duda, el mayor atractivo de esta 
cámara es su display LCD de 4,6 pul- 
gadas capaz de realizar visualización 
en tiempo real, preview con zoom, re- 
visar las tomas realizadas y navegar a 
través de las opciones de su menú. 
El zoom que permite su sensor óptico 
es de 2x (dos posiciones) y posee un 
flash que puede seleccionarse como 
automático, encendido o desconecta- 
do, dependiendo del ambiente donde 
se vaya a capturar. 
La resolución de la cámara es de dos 
megapíxeles, lo que permite un ta- 
maño de las tomas de hasta 
1600x1200 puntos por pulgada. 
El funcionamiento interno de este 
modelo se basa en la captura de la 
imagen a través de su sensor CCD y 
de su posterior compresión en forma- 


Software: 
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Pocas cámaras incluyen un trípode. Y en 
este modelo es de aluminio. Muy robusto. 


to JPEG, lo que permite almacenar 
muchas más capturas sin pérdida 
apreciable en la calidad de la imagen. 
Los modos de la cámara permiten 
realizar tareas como un balance del 
contraste o retardar el disparo duran- 
te 10 seg., permitiendo al usuario 
colocarse frente a la cámara prescin- 
diendo de la ayuda de otra persona. 
Funcionando como webcam, conecta- 
da al PC, la PowerCOm Zoom permite 
una animación fluida de 20 cuadros 
por segundo, manteniendo una cone- 
xión USB 1.1 estándar. 

En las aplicaciones que incorpora, 
como «MGI PhotoSuite» (para catalo- 
gar, retocar e indexar imágenes) 
o «Netmeeting» (incluido con Win- 
dows y que permite videoconferencia 
en tiempo real), puede comprobarse 


su rendimiento y calidad de las imá- 
genes resultantes. 

Un último detalle: entre sus numero- 
sos botones incorpora uno de encen- 
dido/apagado para ahorrar vida de 
batería; en otros modelos la cámara 
se apagaba automáticamente a los 
30 segundos después del último uso. 


Reconocimiento 
bajo Windows 98 


En nuestras pruebas, hemos conecta- 
do la cámara a un ordenador equipa- 
do con Windows 98 y ha respondido a 
la perfección. Pero no sólo en el sen- 
tido de detectar el dispositivo y ser 
reconocida por el programa instalado, 
sino que al acceder al icono Mi PC, la 
cámara ha simulado ser un disco ex- 
traíble que puede conectarse en cual- 
quier momento y consultar la infor- 
mación. En xp, el funcionamiento es 
aún mejor, ya que el sistema detecta 
incluso el nombre de la unidad y pro- 
cede a instalar el software correspon- 


El display visualiza las tomas y las pasa al 
estilo hoja de libro. Sencillo y atractivo. 


Computer 


diente. Para utilizar las imágenes de 
la cámara, basta acceder al directorio 
creado y abrir las dos carpetas que 
PowerCOm Zoomgenera: la de ima 
gen y la de control. Dentro de la pn- 
mera se encuentran todas las captu- 
ras realizadas, listas para ser trasla 
dadas al escritorio, a otra unidad de 
disco, retocarlas o imprimirlas. 


ágenes d 


director 
petas qu 
a de ima 
de la pri 
las captu 
ser trasla 
unidad de 
las. 


Y 


Características > 

- nView"" - La ullima tecnología de visualización ¡sermite . 
al usuario un ¿oral flexible y de fácil manejo. 

+ Accuview Antisliasina'*” - Calidad visual imbatible 

+ Lighta.cedd Memory Archifecture”” (LMA) h 


Especificaciones 

+ NVIDIAD Seria de cuarta ¿aneración GPU BrForcad'Y 
MX-8X 

+ AGP 8X soporia ancho de Landa de hasta 2.1GB/s 
AGP GUS 

+ Buffer de Memoria 128-bI1 DDR 

» Soporta y está optimizado Microso1t9 DireciXD 


oncs bs 
cri. 


+ s 
- 
mi 


tos AMIDAYNON” XP/Alhlon”"/Duron”" » Soporta Procesadores AMDAthlon”" XP/Alhlon”" Duron”* + Soporta Procesadores Intel? Pentlumd IV a 28 Ghz 
e TA - Soporta 3 DDR400 SDAAM, hasta 3Gb + En Placa Ethernel LAN 10/100 Mbps (opcional) 
a» RSS RAM, he ata 3Gb + Soporta Tarjela gráfica AGP 8X « Canales de Audio 5.1 y MSI DVD 5.1CH S/W 
impuro Verjeta grática AGP 8X + Soporta 6 puertos USB2.0 Rápidos » 3 DIMM, soportan haste 3Gb de DDA266 (PC2100) y 
» Prmación térmica de circulos 
» opus 6 puertos USB2.0 Rápidos (480Mbps) 
» Canales de Audio 5.1 y MSI DVD 5.1CH S/W AGP 8X 
+ En Placa Elhernet LAN 10/100 Mbps 
(opcional) 
ADLI CIOCE MCR Otelcom Santa Barbara 
Tel: 91-664 7700 Tel: 93-508 6500 Tel: 91 294 7201 Tel: 91 329 1277 Tel: 93474 2909 
Fax: 91-664 7740 Fax: 93-508 6501 Fax: 91 778 3723 Fax: 91 329 5840 Fax: 93 474 3750 
MMCROSTAR INTERNATIONAL  "Wwadles www.cloce.es wwmmcrintocloctroniccom  www.otelcom.com  www.santebarbara.es (49) 
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Creative PC-CAM 750 


Webcam con 


función fotográfica 
Precio: 165,46 € 


Fabricante: Creative 
Web: www.creative.com 


Dimensiones: 110x35x19 mm 
Peso: 160 gr 
Tipo memoria: Flash 
RAM: 16 MB 
Resolución: 
1600x1200 ppp (interpolada) 
Conexiones: USB. TV-Out 
Baterías incluidas: Sí 
Movilidad: Ninguna en el tripode 
Modo preview: No 
: 0.8 Megapíxeles 
107 
4 pilas AAA 
Monocromo 
Sí 
1 
Captura vídeo: — Sí(15 frames/sg 
en exterior y 30 frames/sg en PC) 
Accesorios: Cradle. cable USB, 
cable vídeo. 4 pilas alkalinas, 
correa y manual 
Software: PC-Cam Center. 
Webcam Control. Webcam 
Monitor. Ulead Photo Express. 
MCE €. Video Studio, Microsoft 
NetMeeting. Internet Explorer 
Manual: Sí 
Garantía: 2 años 
(O Forma ergonómica 
(O Número de capturas posibles 
O Software 
(O Interpolación correcta 


reative no presenta un pro- 
“ducto nuevo; sí mejorado. 
¿PC-CAM 750 es el modelo su- 
perior de la gama PC-CAM. 
Tiene un CCD de 16,7 millones de colo- 
res de resolución, capaz de realizar 


Cuatro pilas tipo AAA consume esta cámara. Demasiadas. 


h4 


capturas de hasta 1600x1200. Obvia- 
mente, esta cantidad es interpolada, 
es decir, repite puntos de la trama de la 
captura para aumentar el tamaño de la 
imagen, procesándo imágenes con una 
resolución de base de 1024x768 ppp. 
Como suele ser habitual en PC-CAM, 
este modelo también captura vídeo. 
Es capaz de capturar sin estar conec- 
tada al PC hasta 75 segundos de ví- 
deo con una resolución de 352x288 
(CIF) a 15 frames por segundo y con 
el añadido del audio. O capturar 60 
minutos de audio sin imagen, algo 
para lo que su memoria está perfec- 
tamente preparada. 

Como decimos, la inclusión de micró- 
fono y su memoria flash de 16 MB le 
permiten almacenar muchos datos de 
audio y vídeo, pero también es posi- 
ble trabajar con programas de video- 
conferencia tales 
como «NetMeeting», 
con el que es posi- 
ble hablar a distan- 
cia viendo a otros 
usuarios de PC. Todo 
esto hace que la cá- 
mara acaba convir- 
tiéndose en una ex- 
tensión realmente 
útil para ampliar las 
facetas multimedia 
del ordenador. 

Para los exigentes 
con el control diná- 


Nivel de batería. tomas restantes, audio 
activado, modo. flash... todo en su display. 


mico de la imagen, esta cámara per- 
mite ajustar, mediante software, los 
controles para el nivel de exposición 
de luz, con correcciones de gamma, 
balance, color, brillo, así como un 
sistema de mayor precisión cromática 
(anti-flicker) para evitar niebla y 
otros puntos negativos de la imagen 
cuando se está capturando vídeo. 


Fácil manejo 


La cámara de Creative se conecta fá- 
cilmente al puerto USB. Pero también 
puede abandonar la conexión a dicha 
fuente de alimentación gracias a sus 
cuatro pilas (no como ocurre en otras 
cámaras que necesitan mantenerse ali- 
mentadas continuamente). 

Los modos vuelven a ser fácilmente dis- 


Computer 


tinguibles gracias a su LCD monocromo 
con función informativa, donde se pro- 
yectan los iconos de modo de macro 
función ojos-rojos, distinción entre Los 
niveles de resolución o el número de se 
gundos que restan cuando se están cap 
turando pequeños vídeos que después 
pasarán al PC en formato MPEG. 

El software «PC-CAM Center» se con- 
vierte en una completa interfaz que 
no sólo por su cuidado diseño, sino 
por su funcionalidad, es un programa 
que puede estar abierto continua- 
mente en el PC y gestionar así todas 
las imágenes, vídeo y audio que pa- 
san por el ordenador. 


, ell 
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tq McAfee 


SECURITY 


McAfee ES 
VirusScan 


60.000 VIRUS 
INFORMÁTICOS 
RONDAN POR TODO 

EL MUNDO. 


PERO CON 
NINGUNO PODRÁ 
LLEGAR A TU PC 


Análisis de productos 


BenQ FP781 


Monitor TFT 


Precio: 
Fabricante: 
Contacto: 


669,02 € 
BenQ 
935 560 800 


Dimensiones: 404.6x449.3x202.1 mm 
15,2 Kg 

Negro y plata 

Sí 

17 

1280x1024 ppp 

' 75 Hz 
Conexiones: Alimentación DC12V 
y DC5V. Line-in, Mic, 

DVI. D-Sub VGA. auriculares 

N? de inputs: 2 (digital y analógica) 
Dot Pitch: 0.264 mm 
Ángulo máximo del pie: +90 
Rango frecuencias: 81Hz-76 kHz 
OSD: Sí. en español 
Brillo: 200 cd/m2 
Índice contraste: 350:1 
Temperaturas de color: 3 
(5800/6500/9300 

Altavoces: Si 
Micrófono: SÍ 
Accesorios: Embellecedores 
en tres colores 
Protección Antirrobo 
Kensington 

l año 


Extras: 


Garantía: 
O Diseño 
O Altavoz y micrófono integrados 
O Pie pivotante 90? 

O Ajuste automático (i Key) 


a empresa BenQ, antes cono- 


cida como Acer Communica- : 


tions £ Multimedia, nos pre- 
Í senta el monitor TFT FP781. 
Sus colores, plateado y negro, se com- 
binan con unas líneas estilizadas. Por 
otro lado, su diseño ergonómico, que 
permite una inclinación de 90* y un 
giro de pantalla de 270%, posibilita 
una gran variedad de ángulos de vi- 
sión. BenQ FP781 integra una doble 
entrada (D-Sub VGA y DVI) para seña- 
les analógicas y digitales, con dos al- 
tavoces integrados con sonido estéreo 
y un micrófono para conexiones tele- 
fónicas a través de Internet o para 
grabaciones de voz. 


La auto-fase y la ¡ Key 


Dentro de las características técnicas 


del monitor destacan la tecnología * 


Auto-Fase y el sistema ¡i Key. La prime- 
ra ajusta de manera automática, y al 
encenderse el ordenador, la fase, la 
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posición vertical y horizontal. A través 
de una tecla en la parte frontal del 
monitor, el sistema ¡Key facilita el 
ajuste y la configuración de la calidad 
y dimensiones de la pantalla cuando 
se aplica una nueva configuración. En 
definitiva, estas dos funciones traba- 
jan de manera automática y rápida pa- 
ra que, sin que apenas haya interven- 


. 
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ae cm sa A Min e o Vi, a rd 


ción por parte del usuario, se obtenga 
el máximo confort visual. 


Gran visualización 

El dispositivo tiene un área de visua- 
lización real de 337x270 mm equiva- 
lente a 17”. Así pues, no experimenta 


rebaja alguna en su área, como ocurre : 


en los monitores CRT donde las 18” 


En la parte trasera del monitor se encuentran las conexiones de alimentación DC12V, 
DCSY. Line-in, Mic, DVI y la D-Sub VGA (de izquierda a derecha). 


computer 


DVI es el tipo de conexión que el monitor TF 
requiere. Sin embargo. también posee una 
toma VGA estándar para conectar otro PC. 


siempre bajan en el marco visual. Por 
otrol lado, tiene una resolución máxi 
ma de 1280x1024 ppp. Una gran lu- 
minosidad e indice de contraste se 
combinan con la apertura de rejilla 
para alcanzar el máximo de profundi- 
dad de color que nos ofrece una tarje 
ta gráfica, 16,7 millones de colores. 

En cuanto a su rango de frecuencias 
oscila entre 81 Hz y 76 kHz, ofrecien- 
do un ancho de banda máximo de 140 
MHz. Permite jugar entre tres zonas 
de color que varían entre temperatu- 
ras de 5800/6500/9300 (totalmente 


: seleccionables por el usuario). 


Tiene un rango de visión muy amplio: 


Como detalle estético. las ranuras de su 
sonido tienen forma de ondas. 


80* desde cualquier ángulo de visión 
para trabajar desde varios puntos 
Además, incluye tres orificios en su 
parte trasera para montarlo en una pa 
red, como si se tratara de un cuadro. 


Y CON ESTA, YA LLEVA 
8.000 CANCIONES 
ESCUCHADAS 


_—— 
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Maxtor 5400 RPM 


3.5 pulgadas 
á IDE 


Capacidad: 80 GB 
Velocidad de rotación: 5.400 RPM 
Interfaz: Ultra ATA/133, Fast Drive 
Memoria caché: 2 MB 
Tecnologías: Quiet Drive. 
Shock Protection System. 

Data Protection System 

Tiempo de acceso: 12 ms. 


Accesorios: Guías. tornillos, 
cables IDE 


MaxBlast Plus 
3 años 


Software: 
Garantía: 
O Bajo nivel de ruido 

(O Protección antigolpes 

O Software de formateo 

O La interfaz no es Serial ATA 


resentando una capacidad 
) de 80 Gigas por plato (la 
” mayor de la industria), una 
| velocidad de rotación de 
5.400 revoluciones por minuto, Una 
interfaz Ultra ATA/133 que controla 
la unidad, carece del nuevo Serial 
ATA, mucho más cómodo de instalar y 
que ofrece un mayor rendimiento (de 
hasta 150 MB/sg). 
Respecto a las tecnologías incluidas 
en este disco duro, Fast Drive es ca- 
paz de transferir datos a una veloci- 
dad de hasta 133 MB/sg. Por su par- 
te, Quiet Drive permite un control 
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acústico superior, aun teniendo en 
cuenta que la unidad ya posee una 
revolución baja con respecto a los 
últimos discos duros del mercado, 
con 7.200 e incluso 10.000 revolu- 
ciones por minuto. Por su parte, 
Shock Protection System y Data Pro- 
tection System protegen y hacen fia- 
bles las transferencias y almacena- 
miento de los datos en situaciones 
precarias para el disco, como cuando 
el PC sufre un golpe brusco. 

En cuanto al software que acompaña 


a la unidad, «MaxBlast Plus», nos ha | 


resultado de gran utilidad para con- 
figurar el disco desde su instalación, 
formateándolo con ayuda de numero- 
sas opciones, todas ellas de gran 
simplicidad, aunque pueda compli- 
carse aún más permitiendo crear par- 
ticiones sin recurrir a otros progra- 
mas o utilidades complejas como el 
antiguo y complicado de manejar 
«FDisk» de DOS. 


í Contacto: 


lrimax DFS 


Dispositivo de lectura 


flash y almacenamiento 
Precio: 298,70 € 


Fabricante: rimax 
902 332 266 


Dimensiones: 145,5x97.5x40,5 mm 
Peso: 350 gr 
Espacio: 20 GB 
Display: Sí 
Conexiones: USB 
Ranuras: 3 
Tipos de memoria: 
CompactFlash. Multimedia Card, 
SmartMedia. SecureData, 
MicroDrive, MultiStorage 
Velocidad: 30 MB/sg 
Compatibilidad: Win/Mac 


| Accesorios 


Adaptador de alimentación 
Garantía: l año 
O Manejable 

O Versátil 

O Bajísimo nivel de ruido 

(O No es USB 2.0 


| [ producto que analizamos es 
. una unidad capaz de leer 
* varios formatos de memoria 
| flash y almacenar su conte- 


l nido en su disco duro de 20 GB. 


El dispositivo tiene un acabado en 
plateado, posee tres ranuras (en sus 


l laterales y en el frontal superior) un 


display en el anverso y una conexión 
USB en el frontal inferior. 

En la lista de tipos de memoria que 
acepta este lector, echamos en falta 
MemoryStick, pero consideramos bas- 


computer 


tante amplio el número de formatos 
Una nota a destacar y que agradece 
rán los usuarios es la compatibilidac 
del lector con PC y Mac. 


Una operación sencilla 


El funcionamiento del lector no re 

quiere de un PC: basta con pinchar las 
tarjetas en las ranuras de los laterales 
y el display informa del tipo de memo- 
ría que se ha introducido y el progreso 
de copia al disco duro de la unidad 
Más tarde, todas las imágenes y/o ar- 
chivos copiados en la unidad se trans 

fieren al ordenador como si de un dis 
co duro a otro se tratase. 

Nos gusta bastante que el disco sea 
reconocido por el sistema operativo 
como cuatro unidades accesorias, tres 
para las ranuras de memoria y una Co- 
mo disco duro externo, de 20 GB, que 
se convierte en una unidad muy út 

para almacenar archivos. 
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Este año regala buenos propósitos. 


propone tres regalos para mejorar el conocimiento de quien los recibe 


ELA, MOTO ESCUELA Y MECANOGRAFIA. La forma más sencilla de aprender 


rafía y preparar los exámenes del permiso de conducir estudiando desde 


mimo, con libertad de horario y verificando los progresos. 


MICRONET 


www.micronet.com 


Precio: 
Fabricante: 
Web: 


Especificaciones 


PC! 

24-bit/192 kHz 
106 dB SNR 

6 

1 


2 (en rack). entrada y salida 
2 (en rack) 
Sí (en rack) 
Sí (en rack) 
Dos tomas gruesas 
en rack (para auriculares 
y micrófono). dos tomas 
estándar en tarjeta 
2 (en rack) 
1 (en rack) 
1 (en rack), 1 (tarjeta) 
No 
2 (en rack) 
Sí (HD Gaming) 
Si 
Sí 
Cable FireWire. 
cable óptico 
RemoteCenter. 
PlayCenter 3, MediaSource. 
demos juegos 
Guía instalación 
1 año 
O 24-bits/192 KHz de sonido 
O Soporte para seis altavoces 
O EAX HD Gaming 
O Rack externo 


Valoración 9,7 


na nueva tarjeta de 

sonido irrumpe en 

el sector doméstico. ¿O de- 

beríamos decir profesional? 
El mercado ha visto muchos progresos 
en este último año, pero esta incursión 
de Creative nos resulta mucho más ex- 
plosiva de lo que podíamos esperar. 
Los nuevos componentes y caracterís- 
ticas de este kit son realmente desta- 
cables. El kit se compone de una tar- 
jeta de sonido y un rack externo. Co- 
mo ocurría en Audigy 2, el equipo se 
completa con un mando a distancia, 
toma y cable FireWire. 
La instalación del producto no es 
complicada ya que incluye un cable 
plano (que se conecta entre la tarje- 
ta y el rack) que no poseen otras tar- 
jetas de sonido. Este rack tiene to- 
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das las salidas que el usuario necesita 
para conectar sus dispositivos de so- 
nido. Tiene la toma de auriculares (de 
un cuarto de pulgada, con clavija jack 
profesional), control de volumen ge- 
neral y volumen del micrófono, toma 
de linea compartida en dos entradas, 
toma de micrófono con jack de ganan- 
cia de sonido, MIDI in y MIDI out (pa- 
ra conectar un teclado MIDI y grabar 
directamente al sistema). También in- 
corpora dos tomas SPDIF óptica y coa- 
xial, tada una con sus correspondien- 
tes entradas y salidas, lo que permite 

conectarla a un equi- 


po de altavoces provisto de una toma 
miniDIN (como los Inspire 5.1 5700, 
de cinco canales). 
El puerto $B1394 no es otro que una 
extensión I1EEE1394 (FireWire) y, por 
último, un receptor de infrarrojos pa- 
ra manejar el rack y cualquier otra 
función del sonido a través del man- 
do a distancia. 
En la tarjeta se incluyen las tomas de 
audio, micrófono, entrada de línea y to- 
ma digital. Creative ha prescindido del 
puerto de joystick (GamePort) que ha- 
bía incluido en sus anteriores modelos. 
La tarjeta basa su nuevo procesa- 
miento en un sistema de 24-bit/192 
kHz, lo que ha incre- 
mentado la pureza del 
sonido. Si el ruido de 
fondo era práctica- 
mente inexistente en 
el modelo Audigy pri- 
mario, este sistema 
permite un nivel de 
ruido de 106 dB SNR 
para reproducción y 
grabación, así como 
para el sonido envol- 
vente utilizando la 
nueva tecnología 6.1 
para seis canales. 
Se han mejorado nume- 


La tarjeta gráfica. que ocupa un slot PCI, ha visto 
remozado por completo su chipset para alcanzar 24-bit de son- 


Salida SPDIF. entrada de línea. micrófono 
dos tomas de altavoces y FireWire. 


rosas características de la tarjeta. Pa 
ra el DVD-Audio se ha utilizado 4 
tecnología Advanced Resolution, ba 
sada en los 24-bit y que optimiza “4 
fidelidad del sonido contenido en 
disco DVD-Audio. También se ha con 


Ds teo. a diferencia del modelo de Audigy 1. No hay inconvenientes excepto uti- 
taba de 5 14 libre que los usuarios pueden tener ocupada con una grabadora. 


mio La compatibilidad con Win- 
metia Audio 9 Professional, la 
ms interfaz 5.1 digital que per- 
envolvente para las últi- 
ocaciones multimedia y video- 
sadas para tal finalidad. 
fanáticos del sonido de cine, 
us posee un certificado THX, 
wientos para evitar distorsio- 
anficar el sonido de los gra- 
* 2 permite operar con equi- 
cho estándar, Además, los 
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We seis puntos, pueden expe- 
uo la viveza del sonido en el al- 
wotsal trasero que antes se si- 


. » mediante el estéreo de los 
Ms adyacentes. 

uo MediaSource» es una de las 
ms que se incluye con la tar- 
” permite un sofisticado e in- 
> =trol de los archivos MP3 y 
. tecas de sonido de cualquier 
- sto audio. 


que posean un sistema mul- : 


SVM (Smart Volume Management) es 
una tecnología que utiliza la tarjeta 
para normalizar el volumen entre una 
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Convierte tu habitación en un cine 


Con las opciones de EAX. ya conocidas 
por los usuarios de Sound Blaster Live! 
es posible jugar con el sonido. Los En- 
viromental Advanced Effects ya no sólo 
sirven para reproducir en diferentes 
ambientes. Ahora también puedes ra- 
lentizar voz. convertirla en la de Darth 
Vader. poner eco a un juego ambienta- 
do en una montaña. arreglar ruido de 
fondo de una mala grabación. etc. 


Y los que busquen trabajar sobre sus 
discos de vinilo y cintas de casete, 
eliminando el ruido de fondo, pueden 
hacerlo gracias a EAX y su hiss-remo- 
ving en tiempo real, o utilizar el soft- 
ware de la tarjeta para limpiarlo ma- 
nualmente con buenos resultados. 

Con la tarjeta se ofrecen algunas de- 
mos de juegos («Unreal Tournament 
2003», «Tomb Raider: The Angel of 
Darkness», «Neverwinter», «Nights», 
«Hitman 2» y «Soldier of Fortune 2») 
con las que el usuario puede probar su 
nueva tarjeta sonido. Todos ellos tie- 


Hardware 


crementar la calidad de los efectos 
programados por sus desarrolladores. 


Un producto de gala 


Que el rack sea interno, aunque en- 
torpece un poco el interior del PC 
debido al cable plano (idéntico al 
IDE de los discos duros) entre la tar- 
jeta y el rack, nos parece una mejor 
opción antes que tenerlo sobre la 
mesa. Además, en el modelo anterior 
(Audigy 1), el cable que salía detrás 
del rack era demasiado grueso lo que 
molestaba muchisimo cuando el pro- 


La tarjeta posee un certificado THX, protocolo mediante el cual 
se evitan las distorsiones y se clarifica el sonido de los graves 


y otra canción y equilibrarlos sin en- 
contrar temas más altos que otros, a 
pesar de su grabación original. 


CREATIVE “re” erreicon 


DE 
. *Ó 


nen sus preconfiguraciones EAX, pu- 
diendo adaptar la virtualización espa- 
cial del sonido a cada juego para in- 
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El rack incluye dos tomas SPDIF de entrada y salida. dos tomas ópticas para minidisc, 
jack de auriculares y micrófono con su volumen correspondiente, dos tomas RCA. un 
sensor de infrarrojos para el mando a distancia, puertos MIDI in/out y un puerto Firewire. 


Pruebas sobre la pureza del sonido 


realizadas. se ha utilizado un Pentium 1I! a 930 MHz con 128 megas SDRAM. provisto de un chipset 815E con 

(de la que se hizo uso, sin sustituir en ningún momento este rendimiento instalando una tarjeta gráfica en el 

222 El driver utilizado en la tarjeta TerraTec fue el 5.00, en la GameTheater el 4057 y en Audigy 2 el RC1.0. Como ve- 
ssalores son más bajos y esto es debido a la pureza del sonido en cualquier nivel de reproducción y grabación. 
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ducto se instalaba junto a la pared. 

Otro punto que nos gusta es la inclu- 
sión del mando a distancia. Como 
Creative sabe que el usuario aprove- 
chará el funcionamiento remoto (como 
por ejemplo para regular el brillo y 
contraste del monitor, así como la re- 
producción de un DVD), ha programa- 


: do un menú en fuentes muy grandes y 


llamativas, que aseguran que en todo 
momento verá qué menú está mane- 
jando. El puerto FireWire también re- 
sulta de utilidad para conectar un Ju- 
kebox 3 o incluso un disco duro exter- 
no, ideal para editar video, 

El software permite limpiar el sonido 
de fondo, catalogar música, virtualizar 
ambientes de juego y películas, etc. 


Nuestra opinión 


Audigy 2 sale al mercado antes de 
que el usuario necesitase alguna 
mejora respecto a Audigy 1 EAX HD 
Gaming ofrece una mayor calidad 
para espacializar el sonido y Crear 
ambientes distintos en los juegos: la 
pureza del sonido puede aplicarse a 
grabaciones antiguas gracias a su 
software «Clean-up» para limpieza 
de sonido de fondo. Y sus acceso- 
rios, como la toma FireWire o el 
mando a distancia consiguen que 
una tarjeta de sonido sea mucho 
más que eso, convirtiendo un equipo 
en una multiestación dedicada a la 
gestión del sonido y la composición 
El producto no es tan caro para 
todo lo que ofrece. ya que es la 
opción más completa del mercado 
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¡PAQ Pocket PC H3970 Bluetooth 


783,31 € 
COMPAQ 
902 101 114 


135x84x16 mm 
190 gr 
Pantalla: Color 
Resolución: 240x320 ppp 
Sistema operativo: Pocket PC 2002 
Entradas/salidas: Bluetooth. USB. 
infrarrojos, ranura de expansión 
SD/MultiMediaCard 

intel XScale de 400 MHz 

64 MB 

48 MB 

Ranura de memoria extra: Si 
7 
lón-litio 


Peso: 


3 horas 30 minutos (en espera) 
SÍ 
No 
Ninguno 
No 
Graffiti 
USB 
Si 
Accesorios: Cable de conexión. 
lápiz óptico y tapa 
Software: ActiveSync 3.5: 
Calendario: Pocket PC Word. 
Excel e Internet Explorer: 
Windows Media Player: Solitario; 
Inbox (e-mail): MSN Mesenger; 
eWallet; MS Reader eBook 
Manual: Sí. en español 
Garantía: 2 años 
O Bluetooth 
O Velocidad del procesador 
O Pantalla 


o Peso 


espués de la fusión de 
COMPAA y hp, la nueva 
empresa sale re- 
forzada y con ga- 

nas de demostrar de lo que 

es capaz. Para ello han ti- 

rado la casa por la ventana 

y presentan su último mo- 

delo iPAQ, el H3970. Éste 

pasa por ser el primer 

Pocket PC del mercado 

con capacidad Bluetooth 

integrada. Su tamaño es 

de 135x84x16 mm (159 

mm de grosor) y 


su peso de 190 gr, En su parte superior tiene una entrada para 
aumentar la memoria a través de tarjetas SD. Otras funciones que 


batería incluida. 
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La parte gráfica es una de las más in- 
teresantes. Con una imagen real visi- 
ble de 57x77 mm, el ¡PAQ Pocket PC 
H3970 cuenta con una pantalla LCD 
reflectiva a color con 65.000 colores. 
La pantalla es sensible al tacto y 
permite tanto un lápiz óptico co- 

mo tus propios dedos para acceder 

a todas sus aplicaciones. Tiene una 
resolución máxima de 240x320 pi- 
xeles, siendo de 0,24 mm el tamaño 
de uno. En cuanto al procesador, va 
dotado con un intel XScale de 400 
MHz, una memoria SDRAM de 64 MB y 
una memoria Flash ROM de 48 MB. Co- 
mo sistema operativo incluye el últi- 
mo Windows Pocket PC 2002. 


En movimiento 


constante 


¡PAQ Pocket PC H3970 per- 
mite descargar el correo 
allí donde estés, sincroni- 
zar tareas y contactos, 
transferir archivos y nave- 
gar por Internet. Muchas 
de las tareas que realiza 

son posibles gracias a su 
potente procesador 
y a su memonña. 


se refieren al ámbito de la comunica- 


ción y la co- 


nectivi- 


Uno de sus accesorios es una útil tapa 
protectora de plástico de la pantalla TFT. 


léase Internet o transferencia de archi- 
vos, funcionan gracias al novedoso sis- 
tema Bluetooth. Con esta tecnologia 
cualquiera puede disfrutar de una cone- 
xión inalámbrica en cualquier parte. Es- 
te sistema (115 Kbps) permite una co- 
municación inalámbrica de hasta diez 
metros con otros aparatos con capaci- 
dad Bluetooth, como impresoras, portá- 
tiles, teléfonos móviles, etc. Es impor- 
tante recalcar que este tipo de disposi- 
tivo incluye funciones tan avanzadas 
como, por ejemplo, la copia de segun- 
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dad y restauración, que facilitan la re 
cuperación de datos, un control remot 
universal integrado para sistemas de 
entretenimiento y el «Image Viewera 
para ver fotografías, entre otras. Rasga 
que nos hablan de la versatilidad y 4 
funcionalidad de un aparato que cats 
en el bolsillo trasero de un pantalón. 


Explorar nuevos 
horizontes 


Uno de sus puntos fuertes es la dispo 
nibilidad de una ranura para tarjeta 
SD o Multimedia, que permite la ar 
pliación del sistema sin que por ello + 
Pocket PC de COMPAAQ se resienta 
forma notable en su peso (que quizs 
es el punto más negativo de la un 

dad) o en su tamaño. 


El altavoz externo reproduce audio con 
una potencia de 3W. más que un televisor 
de holsillo. 


Los módulos de expansión, como el U 
Plus (con baterías extraíbles y que per 
mite añadir tarjetas CompactFlash) 
se incluyen con el dispositivo bási 
pero, en muchos casos, son una par” 
imprescindible para alcanzar las cof 
más altas de producción a las que 
capaces de llegar estos dispositivos. 


th 
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¡stemas de Paco: 649 € 
e Viewer» " palm 
ras. Rasgos O 917 469 441 
¡lidad y la 
) que cabe 
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reflectante TFT de gran brillo y alta 
resolución -320x320- que soporta 
un total de 65.536 colores (16 bits), 
con luz frontal. 

En el apartado de sonido nos encontra- 
mos con una conexión de entrada de 
3,5 mm para un auricular estéreo, un 
altavoz y un micrófono integrado con el 
que se pueden grabar recordatorios ha- 
blados para más tarde escucharlos o 
sincronizarlos con tu PC y enviarlos por 
correo electrónico. 


Novedades ocultas 


Su diseño está totalmente estudiado 
para trabajar con rapidez y comodidad 
sin perder un ápice de innovación y er- 
gonomia. Su pieza deslizante de uso 
dual destapa la zona de escritura sólo 
cuando es necesario y el navegador de 
cinco direcciones garantiza acceso in- 
mediato a los datos y a las aplicaciones 
requeridas. Dicho dispositivo deslizante 
es la prueba más evidente y palpable 
de que el Tungsten T pertenece a una 
nueva generación de ordenadores de 
mano. En primer lugar, permite trabajar 
con el PDA en modo compacto, donde 
es posible consultar los datos que con- 
tiene con una sola mano, así como mo- 
verte por el sistema gracias a su nove- 
doso botón de navegación de cinco di- 
recciones. En segundo lugar, modo 
abierto, posibilita otras acciones como 
la entrada de datos con su lápiz óptico. 
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En cualquiera de los dos casos, la pan- 
talla en color de alta resolución permi- 
te visualizar gran cantidad de informa- 
ción, reduciendo así los desplazamien- 
tos por el documento. 


Conexión y 
productividad 


La unidad Tungsten T ofrece una co- 
nectividad y produc- 
tividad excelentes 


El frontal es desplegable. Al 

quedar oculto su panel para escritura 
estilo Grafitti, Tungsten adquiere el estilo 
imponente y moderno de un Pocket PC. 


gracias a la incorporación del sistema 
Bluetooth. Con ello, la palm permite 
acceso inalámbrico a Internet median- 
te un teléfono móvil compatible con 
dicho sistema, así como las comunica- 
ciones con otros dispositivos también 
compatibles con esta tecnología. Ade- 
más, incluye «Phone Link», un asisten- 
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te con el que es posible configurar tu 
PDA con los controladores de teléfono 
más recientes y las opciones de la 
compañía telefónica con la que utili- 
zas tu móvil GSM/GPRS, bien mediante 
el citado Bluetooth o bien mediante 
infrarrojos, un sistema más tradicional 
pero con poco asentamiento real entre 
los usuarios de PDAs. «Phone Link» 
también te ayuda a configurar tus 
cuentas de Internet. Permite visuali- 
zar, crear y modificar archivos de las 
aplicaciones más populares del Office 
Microsoft vomo Word, Excel y Power- 


En su parte supenor dispone de una ranura 
de acceso a tarjetas del tipo Secure Data. 


Point, así como almacenar y compartir 
fotos y sincronizar datos con Outlook. 
Esto, unido a la aplicación «Docu- 
ments To Go» te permitirá llevar tus 
archivos de Office a cualquier lugar. 
con una simple sincronización a tra- 
vés del software «HotSync», que fun- 
ciona pulsando sobre el botón de la 
base de carga y que se adjunta de se- 
rie con todos los PDAs de palm para 
sincronizar datos con el PC, 
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palm Zire 


PDA 


Precio: 
Fabricante: palm 
Contacto: 917 496 441 


Dimensiones: 112x74x16 mm 
Peso: 109 gr 
Pantalla: Monocromática 
Resolución: 160x160 ppp 
Sistema operativo:  PalmOS 4.1 
Entradas/salidas: USB. infrarrojos 
Chip: Motorola Dragonball EZ 16 
Memoria RAM: 2 MB 
Memoria ROM: 512 MB 
Ranura de memoria extra: No 
N? botones: 5 
Batería: lón-litio 
3-4 semanas (en espera) 

Altavoz: No 
Módem: No 
Indicadores LED: 1 
Vibración: No 
Introducción texto: Graffiti 
Conexión al PC: USB 
Conexión para teclado: No 
Accesorios: Cable de conexión, 
lápiz óptico y tapa 

Software: palm Reader, MGl 
Photosuite. Infinity Softworks 
Power one. Avant Go 
Sí, en español 

l año 


139 € 


Manual: 
Garantía: 


O Nuevo diseño 

O Diseño extraplano 
O Funcionalidad 

O Precio 


ire es el nombre del PDA que 
palm ha presentado con un 
diseño moderno pero conser- 
vando la mayoría de las fun- 
ciones clásicas que poseen este tipo 
de dispositivos. 
Su interior incorpora un procesador 
Motorola Dragonball EZ 16 y dispone 
de un total de 2 MB de 
memoria, sufi- 


a 
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seyboard sy: 
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cientes para hacer frente a todas tus 
citas, direcciones, etc. (en esta palm 
tienes espacio para unas seis mil direc- 
ciones, cinco años de citas y tres mil 
anotaciones, y todavía te sobrará sitio 
para alguna de las 13.000 aplicaciones 

disponibles que hay en el mercado). 
Su sistema operativo, el PalmOS 4.1 
(el penúltimo lanzado por palm y no 
actuzalizable) con ROM multilingúe en 
español, inglés, francés, alemán e ¡ta- 
liano, da acceso a las clásicas aplica- 
ciones de palm: agenda, direc- 
Ub ciones, tareas, bloc de no- 
tas, reloj, calculadora, 
HotSync, seguridad y 

gastos. 

La batería de serie 
es de ¡ones de 
litio recargable 
y dura hasta tres 

y cuatro semanas 

en modo de espera. Un 
tiempo más que suficiente. 


Una tapa de plástico protege el frontal de 
Zire de golpes y rayaduras. 


En el bloc de notas puedes escribir a 
mano alzada como si lo hicieras en papel. 


Mismas funciones, 
nuevo diseño 


Con las clásicas y probadas funciones 
de palm, esta computadora de mano 
no simboliza el comienzo de una nue- 
va generación, pero sí un cambio ra- 
dical en el diseño y, por supuesto, en 
el precio. Su funcionalidad sigue sien- 
do la misma, introducción de datos a 
mano alzada en un panel frontal. A 
este procedimiento se le denominó 
Graffiti (trazos simples que represen- 
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tan la totalidad del alfabeto en » 
agenda palm). El texto ya introdus 
se puede transferir del PC al PDA 
diante el cable USB que incorpora. 
En cuanto al diseño, destaca su £ 
gancia y modernidad, combinando 
atractivo blanco con un tono plat 
do futurista. Muchos han cuestior 
el cambio de look de palm, por el + 
no serio que lucía en anteriores +» 
delos. Pues bien, la nueva imagen 
más allá que un simple lavado de 
ra. Por ejemplo, en el diseño de 
botones se ha tenido muy en cue 


Ea, 


Dos cables. Uno para la sincronización 
HotSync. Otro para la alimentación eléctna 


las funciones habituales que real 
el usuario de este dispositivo —la 
breta de direcciones y la agenda 
citas-, aunando en la misma boto: 
ra, ambas opciones. 

El modelo Zire permite compartir cs 
otros PDAs de mano palm Poweru 
archivos o aplicaciones de informa 
ción, de forma inalámbrica por med: 
de rayos infrarrojos. 

Finalmente tenemos que hablar de + 
precio. Dentro de una gama baja 
palm Zire resulta interesante. Un Pos 
ketPC está infinitamente mejor dota 
do, pero puede llegar a costar has! 
500 euros más (el IPAQ que analiza 
mos este mes supera los 700) que ss 
ta agenda electrónica. 
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hp photosmart 7550 


Impresora de 


inyección de tinta 

Precio: 393,92 € 
Fabricante: hp 
Contacto: 902 150 151 


Dimensiones: —440x375x196 mm 
Peso: 6.5 Kg 
Resolución: 4800x1200 ppp 
Conexión: Paralelo/USB 
Formato: DIN A4 
Velocidad de impresión: 17 ppm 
(negro) y 13 ppm (color) 
Duración del cartucho: 500 hojas 
Ranuras tarjetas: CompactFlash 
Type | y Il, SmartMedia, Memory 
Stick, Secure Digital. 
Multi Media Cards 
Número de tintas: 7 
Indicador de nivel de tinta: 
Por software 
Impresión a doble cara: Sí. 
con accesorio opcional 
Detector de papel automático: Sí, 
Compatibilidad: Win/Mac 
Bandeja alimentación: 100 hojas 
Bandeja salida: 20 hojas 
(10x15 cm) y 50 hojas (salida) 
Incluye cable USB/Paralelo: Si/No 
Incluye papel fotográfico: Si 
Accesorios: Papel fotográfico 
Display LCD: Sí 
Software: Herramientas de hp 
Garantía: 2 años 
O Velocidad 
O Resolución 


O Sensor automático 
de detección del papel 


O Display LCD 


p presenta este mes lo últi- 
mo en su gama, la hp pho- 
tosmart 7550. Con un dise- 
ño futurista, con mucha ca- 
lidad de impresión y con una veloci- 
dad fuera de lo común. 
Empleando papeles fotográficos Pre- 
mium, la nueva impresora aporta una 
resolución optimizada de 4800x1200 
ppp (impresión desde el ordenador y 
con un input de 1200x1200 ppp). De 
este modo, la ubicación de cada pun- 
to es enormemente precisa y se ob- 
tiene una altísima calidad de ima- 
gen. Aunque esta impresora fotográ- 
fica, de gama alta, está destinada a 
realizar los trabajos más exigentes, 
también es una impresora de gran 
versatilidad que ofrece la velocidad y 
la flexibilidad de una deskjet en el 
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hogar. Puede detectar el tipo de so- 
porte que se va a utilizar y sus capa- 
cidades de manipulación del papel 
pueden ampliarse para que imprima 
automáticamente a doble cara. 


Todo ventajas 


La hp photosmart 7550 es capaz de 
producir fotografías de gran realismo 
y las imágenes se pueden imprimir 
directamente desde varios tipos 
de tarjeta de memoria. 

Consigue una gran calidad de impre- 
sión en color con tecnologia de pre- 
cisión hp PhotoRet IV (permite crear 
hasta 1,2 millones de colores por pí- 
xel al combinar y aplicar gotas de 
tinta de 4 y 5 picolitros) para conse- 
guir la calidad fotográfica definitiva, 
con una resolución elevada y una ve- 
locidad, en borrador, de 17 páginas 
por minuto en negro y 13 páginas 
por minuto en color. Además, es la 
primera impresora de inyección de hp 
que emplea hasta siete tintas distin- 
tas. Utiliza simultáneamente los tres 
nuevos cartuchos de tinta lanzados a 
principios de año por hp: el hp n* 56 
black (tinta pigmentada negra), el 
hp n? 57 tri-colour (tintas cian, ma- 
genta y ama- 
rillo) y el hp 
n* 58 photo 
(tintas foto- 
gráficas cian 
claro, magen- 
ta claro y ne- 
gro basado en 
tintes). En ca- 
da caso, utili- 
za la combi- 


El display visualiza las tomas almacenadas 
en la memoria y permite escoger las 
fotografías a imprimir. así como modificar 
los parámetros de impresión. 


nación óptima de dichas tintas para 
proporcionar la mejor calidad posi- 
ble, en función del soporte de impre- 
sión empleado y de las especificacio- 
nes dadas por el usuario. 


Sistema Photo-Direct 


Los cartuchos de tintas no son espe- 
cialmente baratos y el papel fotográ- 
fico tampoco, por tanto no está de 
más asegurar qué fotografías quere- 
mos en papel antes de liarnos a im- 
primir sin más, Photo-Direct (impre- 
sión directa) soluciona este inconve- 
niente al permitir manipular las ¡ma- 
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1. Ranuras para inserción de las siguientes memorias: 
2. MemoryStick: 3. SmartMedia Card: 4. CompactHash, 5. Secure Digital. : 
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genes directamente desde la imp: 
sora sin necesidad de tener que rs 
rrir al PC. Con esta impresora no 
se mejora esta tecnología sino y 
además se amplia. 

Photo-Direct dispone de cuatro 
nuras que permiten leer tarjetas 
varios formatos sin necesidad de ac 


: sorios. Por otro lado, y si dispones 


una cámara de hp, puedes conectara 
entre sí, ya que cuenta con una inte 
faz frontal USB, de modo que la : 
presora pueda manejarse directame 
desde la cámara. Además, perm 
aplicar diversos efectos fotográficas 
(zoom, cambio de tamaño, convers 
en blanco y negro, etc.), asi como 
descarga directa al ordenador. Una 
ción muy interesante que, sobre tu 
te ahorrará mucho tiempo, evitas 
tener que encender el ordenador. 


la impre 
que rec 
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Piezas “Toy”, diseñadas 
ciar a los niños en el mundo enfrentarte con tus amigos o con 
del ajedrez aficionados de todo el mundo 


los contempla lodos. Ademas, el programa te facilita 


a niños acercan el ajedrez a 


venden en quioscos grandes 


La nueva verslón de FX Chess ya está aquí 


DESCUBRE, PERFECCIONA 
y DOMINA EL AJEDREZ 


| FX Chess incluye versiones 
PC, Palm y Pocket PC 


Curso de ajedrez, con ejercicios y Si lo deseas, FX Chess te indica tos 
ejemplos para aprender, profundizar movimientos posibles y te sugiere la 
y enseñar. mejor jugada 


19955 FX 
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Canon S9000 


Impresora de inyección 
de tinta 
Precio: 


Fabricante: 
Contacto: 


732,85 € 


Canon 
901 301 301 


Dimensiones: —440x375x196 mm 
Peso: 9 Kg 
Resolución: 2400x1200 ppp 
Conexión: Paralelo/USB 
Formato: A3, A4. A5. sobres. 10x15 
Velocidad de impresión: 17 ppm 

(negro) y 13 ppm (color) 
Duración del cartucho: 

25 hojas en A3 calidad foto 
Ranuras tarjetas: No 
Número de tintas: 6 
Indicador de nivel de tinta: 
Impresión a doble cara: No 
Detector de papel automático: No 
Compatibilidad: Win/Mac 
Bandeja alimentación: 100 hojas 
Bandeja salida: 20 hojas 

(10x15 cm) y 50 hojas (salida) 
Incluye cable USB/Paralelo: Si/No 
Incluye papel fotográfico: No 
Accesorios: No 
Display LCD: No 
Software: Photolmpresion 
Garantía: 2 años 
(O Calidad fotográfica inmejorable 
O Formato A3 
O Seis tanques de tinta 
O Velocidad de impresión 


ll diseño de esta impresora es 

ss €l mismo que el de su herma- 

- na pequeña, $900, y mantie- 

y ne todas sus prestaciones 
(resolución, calidad fotográfica, velo- 
cidad de impresión), sumadas a la po- 
sibilidad de imprimir en formato A3. 
El modelo S9000 dispone de dos de 
las tecnologias de impresión de Ca- 
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non más repetidas y exitosas de la ca- 
sa nipona. Por un lado cuenta con Mi- 
crofine Droplet, capaz de disparar en 
el papel gotas de tinta de tan sólo 
cinco picolitros con una precisión ab- 
soluta. Por otro lado, la siguiente ca- 
racterística que incluye y que nos lla- 
ma la atención es la ThinkTank, un 
sistema que independiza el uso de ca- 
da compartimiento de tinta, realizan- 
do un exhaustivo control de la misma 
presente en cada uno de los tanques 
y economizando al máximo el uso. 
Con la aplicación Photolmpresion 
puedes gestionar todas la tareas re- 
ferentes al consumo, así como a la 
configuración del documento a impni 
mir (color, brillo, calidad, tipo de pa- 
pel, número de copias, ect). Cuando 
existe un problema con la impresión 
en curso o simplemente cuando te 
quedas sin tinta en cualquiera de los 
seis tanques, la unidad emite un avi- 
so gráfico y sonoro. 

Las impresiones son muy buenas, ya 
que la calidad de la impresora man- 
tiene la altísima calidad fotográfica 
de Canon $900, el mejor modelo de 
gama alta de Canon en formato A4. 


hp deskjet 6122 


Impresora de inyección 
de tinta 


Precio: 195,87 € 


Fabricante: hp 
Contacto: 902 150 151 


Dimensiones: —454x378x1B4 mm 
Peso: 5.03 Kg 
Resolución: £800x1200 ppp 
Conexión: Paralelo/USB 
Formato: DIN A4 
Velocidad de impresión: 20 ppm 
(negro) y 13 ppm (color) 

Duración del cartucho: 850 hojas 
en formato A4 

Ranuras tarjetas: No 
Indicador de nivel de tinta: Si 
impresión a doble cara: Sí 
Detector de papel automático: Sí 
Compatibilidad: Win/Mac 
Bandeja alimentación: 150 hojas 
Bandeja salida: 22 hojas 
(10x15 cm) y 50 hojas (salida) 
Incluye cable USB/Paralelo: Sí/No 


| Incluye papel No 


Accesorios: No 
Display LCD: No 
Software: Herramientas de hp 
Garantía: l año 
O Resolución 
(O Sensor automático 

de detección del papel 


O Impresión por las dos caras 
O Velocidad de impresión 


a compañía hp nos presenta 
este mes su nueva impresora 
de inyección a color. La hp 
l deskjet 6122, ideada para el 
usuario doméstico y la pequeña em- 
presa. Resulta ser un conjunto de ca- 
racterísticas que se integran en una 
caja bastante similar a modelos an- 
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teriores de la casa. Gracias a una bue 
na calidad de ¡mpresión, 
4800x1200 ppp y a la tecnología 
precisión de hp PhotoRet 111, est 
unidad posee elementos que abarata 
su precio y otros que mantienen 
calidad dentro de la innovación + 
impresión doméstic como la impre- 
sión a doble cara y la detección auto 
mática de papel. Es capaz de imprim 
hasta 13 páginas por minuto en col: 
y tarda unos dos minutos y medio + 
imprimir una foto en A4. Por todo, « 
una impresora bastante normal, aus 
que ve complementada su condició 
de gama media/baja al poder acopla: 
le una bandeja en la parte infere 
para convertir su bandeja de alimen 
tación de 100 hojas en 250 más. En 
cuanto al software destacar que cuen 
ta con las clásicas herramientas de 
gestión y configuración de impresi 
de hp. Por todo esto, sin ser especia 
mente mala la unidad 6122 no de; 
de ser una impresora más, que de 
ofrecer el minimo que se ha de pedi 
No obstante hp sigue ofreciendo bue- 
na impresión a bajo precio. 


a una bue 
sión, de 
nología de 
t III, est 
e abarata 
itienen $. 
wación de 
la impre 
ción auto 
le imprims 
to en colo 
| medio e 
or todo, es 
rmal, aun 
condición 
er acopla 
e inferio 
de alimer 
más. En 
que cuen 
nentas de 
impresión 
r especial 
2 no deja 
s, que de 
3 de pedir 
endo bue- 


la ava- 
s. hp ha 
una 

lo y cali- 
on esta 
ática 


vagina, la 


rencia 


sa Po bnmpresión Precisa 


a Z 
Color Jetprinter 
5 
; Impresión Flexible 


Color Jetprinter 
4 impresoras y Equipos Multifunción 
Lexmark de inyección de tinta 
nacen tu impresión más sencilla, más 
10 más rápida y con mayor resolución. 


Descubre todas sus ventajas en: 


Resolución. 
Revolución. 


Impresión En red 


Z 


Color Jetprinter”” 


Impresión Inteligen fe 


— 


Color Jetprinter 


Wi 
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Centro de imagen 


X 


X 


LEXMARK 


Passion for printing ideas: 
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EPSON Perfection 1660 Photo 


Escáner de sobremesa 


Precio: 218,60 € 
Fabricante: EPSON 
Contacto: 902 495 969 


Dimensiones: —276x450x116 mm 
Peso: 3.1 Kg 
Resolución: 1600x3200 ppp 
Profundidad de color: 48 bits 
Velocidad: 7 seg/pag (b/n) y 
15 seg/pag (color) a 300x300 ppp 

1 

USB 2.0 


No 
Win/Mac 
Adaptador de negativos/positivos: 
Sí (6 diapositivas 35 mm) 
Transparencias: Si 
Botones: Escaneo directo. 
copia. e-mail y personalizado 
Cierre de seguridad: Si 
Accesorios: Adaptador para 
películas (35x6 mm). 
plantillas para negativos 
Manual: Sí, en español 
Software: EPSON SmartPanel 2.5, 
ArcSoft Photolmpression 4.1 
Garantía: l año 
O Escanea negativos 
O Diseño 
O SmartPanel 2.5 
O Resolución 


espués de analizar algunos 
de los modelos domésticos 

I ÚÍ más avanzados del merca- 

A do llega la hora de cen- 
trarnos en los dispositivos de uso 
profesional, es decir, en aquellos mo- 
delos dirigidos a usuarios exigentes 
con el resultado final y con conoci- 
mientos avanzados en aplicaciones 
multimedia, ya sea por requerimien- 
tos profesionales o por afición. 
EPSON presenta el escáner 1660 Photo 
desarrollado para conseguir la más al- 
ta calidad. Una calidad superior que la 
media de escáneres domésticos. 


Multimedia avanzada 


Su resolución máxima es de 1600x3200 
ppp. Estas cifras se alcanzan gracias a 
la tecnología que EPSON incorpora en 
su CCD (de doble alternado). También 
incorpora el procesador ASIC con el 
que se ha conseguido reducir, de ma- 
nera radical, la dependencia de la uni- 
dad con respecto al propio procesador 
del PC, al mismo tiempo que economi- 
za el uso de memoria RAM. ¿Qué signi- 


| 
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fica esto para el usuario? Pues que, a 
parte de tener el sistema menos ocu- 
pado, asegura que la velocidad de es- 
caneo es mayor, ya que el proceso 
ocupa menos espacio en memoria. Pe- 
ro la velocidad del equipo no sólo la 
brinda el procesador ASIC, parte de 
culpa en su velocidad de transferencia 
la tiene su interfaz USB 2.0, que per- 
mite transferir datos a mayor veloci- 
dad que una conexión firewire. 


EPSON SmartPanel 2.5 


Aunque el escáner está destinado a 
profesionales, no por ello su uso debe 
suponer una dificultad elevada para los 
menos duchos en el empleo de este ti- 
po de productos. Para simplificar al 
máximo su manejo, EPSON ha incorpo- 
rado una consola virtual, la SmartPanel 
2.5, que hará de tu trabajo un juego 
de niños. Ya sea para retocar una foto- 
grafía o para hacer una copia de baja 
calidad, la consola SmartPanel 2.5 tra- 


baja bajo un sencillo sistema que se 
basa en iconos y acciones totalmente 
intuitivas. Por otro lado, y como nove- 
dad, incluye la actualización del driver 
de EPSON, con el que es posible enviar 
imágenes directamente a un PDA. 

Los cuatro botones que muestra en su 
parte frontal permiten el acceso a al- 
gunas de las funciones más comunes, 
pero admiten otras posibilidades dife- 
rentes ya que son configurables. 


Copias exactas 


Otra de las novedades es el sistema 
PRINT Image Matching (P.1.M.), que ya 
se incorpora en este escáner y en algu- 
nas cámaras digitales fotográficas y 
que mejora automáticamente las imá- 
genes escaneadas, perfeccionando la 
reproducción de los colores. Esto se 
traduce en un archivo/imagen con más 
información de color, lo que a su vez 
significa que a la hora de imprimirlo, st 
fuera necesario, tendría más calidad 


El frontal está compuesto por una botonera que permite rastrear el documento. crear una 
copia, enviar el escaneo por e-mail o utilizar la aplicación escogida por el usuario. 
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(siempre y cuando se use una impres 
ra compatible con este sistema) y = 
produciría fielmente la imagen origis 
También hay que destacar la fune 
del driver consistente en la detecc 
de varias fotografías en la platafos= 
de exploración y su ajuste individis 
así como la posibilidad de previsuz 
zar las imágenes al escanear diapo: 
tivas y negativos. La inclusión 
transparencias integradas en el di» 
ño compacto del escáner permite 
gitalizar hasta un total de 6 diap 
tivas de 35 mm a la vez usando el 
porte correspondiente. 


tO 


scáner de sobremesa 
meso: 162,04 € 
Mir cante: Canon 
— especfcaciones 
mes: — 236x383x34 mm 
o 1.65 Kg 
Mn 0: 1600x2400 ppp 
tmrádad de color: 48 bits 
a 5 seg/pag (b/n) y 
Sind 5 pag (color) a 300x300 ppp 
sera) N meros: 1 
en ori a USB 2.0 
la funciós Dima de alimentación 
1 detección mae tario: No 
plataforma to Mecanismo Z-Li. 
individual pie de soporte 
previsual! Agr zac lidad: Win/Mac 
ar diapos: tr negativos/positivos: No 
lusión de Brmaparencias: No 
en el dise AS Escaneo directo. 
El di copia y e-mail 
1apost 
ando ol so In seguridad: . S 
Ninguno 
Sí, en español 
, Dr ScanGear CS, CanoScan 
Ja ax ArcSoft PhotoStudio. 
a ArcSoft OmniPage SE. 
ales el Adobe Acrobat Reader 
PRA l año 


a cor MP y tamaño 
Dima avanzado Z-tid 
ae cón/profundidad 


es inús- mio 
a > 


escaner LiDE 30 viene a sa- 
“acer la demanda del usua- 
que no tiene demasiado 
¿cio en su escritorio. Un 

+ plano, de apenas tres ce- 


| 
Ta 


Canon CanoScan LiDE 30 


nímetros de grosor, que posee un ba- 
rrido capaz de obtener resoluciones de 
hasta 1600x2400 puntos por pulgada. 
La velocidad de lectura en cada pasa- 
da, utilizando una resolución de 600 
ppp es de 16 ms por línea de color y 
5,3 ms por línea al trabajar con docu- 
mentos monocromáticos. 

Cuenta con la interfaz USB 2.0, lo que 
transfiere la imagen capturada a razón 
de 400 MB/seg. Casi instantáneo. 

Otro detalle de importancia, relativo al 
diseño, es la posibilidad de instalarlo 
verticalmente sobre la mesa, gracias al 
pie de soporte que incluye. 

En cuanto a los resultados en escaneo, 
CanoScan LIDE 30 ofrece gran rapidez 
en la previsualización (apenas llega a 
los cuatro segundos), una gran calidad 
final y la posibilidad de retocar gamma, 
brillos, contrastes y balance de color 
desde el propio ScanGear CS, controla- 
dor del escáner. Para completar el pa- 
quete, el software permite coleccionar 
fotografías y retocarlas, así como reco- 
nocer textos y editarlos posteriormente 
en programas como Word. 
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Canon DR-2080C | 


Escáner documental 

Precio: 576,39 € 
Fabricante: Canon 
Contacto: 901 301 301 


Dimensiones: 298x98,9x209.5 mm 


Peso: 4.9 Kg 
Resolución: 600x600 ppp 
Profundidad de color: 24 bits 
Velocidad: 17.5 seg/pag (b/n) y 


8 seg/pag (color) a 300x300 poe 
N? barridos: 
Conexión: Paralelo/USB n 
Sistema de alimentación 
suplementario: Si 
e No 
Compatibilidad: Win/Mac 
Adaptador negativos/positivos: de 


Transparencias: 

Botones: dd 
escaneo directo 

Cierre de seguridad: Si 

Accesorios: Ninguno 

Manual: Sí, en español 

Software: ISIS/TWAIN Driver. 


CanoScan Utility. CAERE OmniPage 
Garantía: l año 
O Tamaño 

O Escaneado doble cara 

O Sensor CIS 

O Sin software de retoque 


| ste modelo de escáner desta- 

ca especialmente por su re- 

ducido tamaño (que se ve fa- 

vorecido por su posición ver- 

tical), sus prestaciones para una ofici- 
na y su calidad final. Con un diseño 
bastante poco usual en un escáner, 


computer 


cuenta con una velocidad también 

destacable. Es capaz de escanear 20 

páginas A4 en tan sólo un minuto. 

Con capacidad para el escaneado por 

las dos caras, si el documento man 

tiene el formato de A4, la velocidad 

sigue siendo la misma aunque se uti- 

lice el barrido a doble cara. | 
Además del tamaño, su fuerza radica 

en la posibilidad de escanear a todo 

color con una profundidad de 24 bits. 

Debido a su función puramente do- | 
cumental, pues es imposible utilizar- 
lo para revistas o libros, los docu- 
mentos introducidos por su ranura : 
superior como facturas, impresos, al- | 
baranes tienen un único ajuste en la 
previsualización ya que el escáner no 

incluye software de retoque como en 

otros escáneres destinados a la ex- 

ploración de fotografías. Sin embar- 

go, si adjunta un software de OCR 

para el reconocimiento de textos 

(«CAERE OmniPage»). 
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GEMELOS Análisis de productos 


intel desktop board 


Precio: 
Fabricante: 
Web: Ir .es 
Especificaciones placa base 
ATX 
255x295 mm 
— A78-pin 
5 
No 
4 
Sí (8x) 
2 
1 
2 
No 
ATA/100 
6 (2.0) 
No 
Ethernet 10/100 Mbps 
¡1845 
18245 
AC97 (5.1) 
Chapa de 
entradas/salidas. 
kit ventilación. cables IDE 
Guía instalación 
l año 
O Seis puertos USB 2.0 
O Ethernet integrado 
(O Kit de ventilación 
O Solo acepta memoria RIMM 


Valoración 8,9 


Especificaciones procesador 


478-pin 
533 MHz 
Netburst 
533 MHz 
90 nanómetros 
8 Kb/seg 
3,06 GHz 
O 3 GHz 
O Tecnología Hyper-Threading 
(O Núcleo de 533 MHz 
O Kit de ventilación 


Valoración 9 


Ml ntel acaba de presentar su nuevo 
producto de cara al nuevo año, su 
| placa base más moderna equipada 
con el procesador más rápido de la 
historia, un Pentium 4 a 3,06 GHz. 
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Traspasada la barrera del Gigahertzio y 
los 2 GHz, intel sigue cumpliendo su 


; promesa de duplicación de la potencia 


del procesador cada 18 meses, según 
predijo Moore hace veinte años. 

Las características de este kit supera 
todas nuestras expectativas, ya no só- 
lo por el rendimiento inigualable de 
un procesador que es el doble de rápi- 
do que el mínimo que ahora se vende 
en el mercado, a 1,5 GHz. Estamos en 
una etapa en la que el software ya no 
alcanza ni de lejos al hardware, los 
fabricantes de este tipo de maquina- 


ria ofrecen más que lo que se deman- : 


da. Con los 3 GHz se demuestra que la 


: velocidad ya no es lo que más necesi- 


ta un procesador, sino que sus presta- 
ciones estén acorde con lo que nece- 
sitan los flagrantes sistemas operati- 


PS2, puertos paralelo/serie. LAN Ethernet 
10/100. dos puertos USB 2.0 y sonido AC9?. 


AP 


Mn 


9] 


vos que ruedan por nuestros equipos. 
AMD ha sabido combinar excelente- 
mente los paquetes de instrucciones 
multimedia con una baja velocidad de 
reloj del procesador, sin por ello sa- 
crificar el rendimiento final. intel po- 


drá aventajar a AMD en velocidas 
pero los rendimientos siempre 
parejos. Para paliar esto, intel 
mienza a trabajar duramente en te 
nologias como Hyper-Threading, + 
se inaugura con este procesador / 


En el zócalo de 478 pines se inserta el procesador Pentium 4 con tecnología de 90 


nanómetros y una velocidad de 3.06 GHz. 


y 


20 


(2) 


diseñado en curva y pasta térmica basada en micronizado de plata. son el 
tacto para acallar las elevadas temperaturas de Pentium 4. 


_—_ 
Dd ”< 


tna a la perfección en este 
ado en nuestro laboratorio. 


| 5 beneficios 
4 ma gran placa 


«zar, los 533 MHz de su sis- 

» BUS, dotan a la plataforma 

lo suficientemente ancho 

frecuencias que el procesa- 

»a a través de los circuitos. 

willones de pulsos por se- 

um peben equilibrarse con un am- 
de banda. 


locidad 
¡pre sos 
ntel co 
en tec 
ing, que 
sador + 


“sading, explicado en el cua- 
“te, permite una bifurcación 
tos que se procesan, simulan- 


aplicaciones de grandes re- 
tos, como las compresiones 
Mi y audio. 
+ base posee un socket com- 
» 90 un procesador basado en 
el formato que Pentium 4 
tespues del lanzamiento de 
“2 versión de este procesa- 
ms nm año. Esta reducción del 
: e procesador, afecta sensi- 
* a la temperatura que al- 


e 


—- 
, e 
- 
*. 
- 
Sc 


-. 


» se calientan menos. 


Los DDR. Esto es debido a 


] mwcho más cara. 
sento gráfico se amplia gra- 


pt con «intel Application Accelerator» mejoran 
marta la velocidad de los discos duros instalados. 


a yor potencia que se deja : 


sz transistores son más pe- : 
de memoria RAM no sopor- 


*moría que debe instalarse : 
20 RIMM, más veloz pero : 


cias a la nueva interfaz Dinamic Video 
Output que permite una mejoría en la 
conexión a un CRT (monitor estándar) 
o a un televisor a través de su ranura 
AGP (puerto para tarjeta gráfica). 
Además, el voltaje del puerto para 
gráficos (1.5v) permite una velocidad 
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La ventilación, más que necesaria 


A diferencia de otros fabricantes. este 
equipo adjunta un buen kit de ventila- 
ción. Con él. intel mejora la presenta- 
ción global de la placa y el procesador. 
dotando al sistema de un disipador de 
gran volumen. formado por numero- 
sas aspas de aluminio que se enfrían 
con gran facilidad. El ventilador vuelve 
a repetir modelo. un rotor de gran vo- 


: red o que el sistema operativo mues- 
: tre algún fallo en su arranque. 


Para los usuarios de nuevos periféri- 


; cos compatibles con USB 2.0 (y, por 
: ende, con 1.1), tienen integrado en 
: esta placa seis puertos, un número 


elevado para lo que ofrecen otras pla- 


: cas (4 en la gran mayoña). 


Ultra ATA/100 vuelve a ser el estándar 
para la conexión de los dispositivos 
IDE (discos duros y lectores/grabado- 
res de discos ópticos). 

Para que la velocidad del disco duro y 
las aplicaciones se aceleren al máxi- 
mo, la placa incorpora el software «in- 
tel Application Accelerator», que ayu- 
da a que el tiempo de arranque de 


lumen. muy silencioso. que se monta 
sobre el disipador. Por si esta ventila- 
ción no fuera suficiente. el sistema se 
adjunta con una jeringuilla con un gra: 
mo de pasta térmica. basada en mi- 
cronizado de plata. que se inyecta so- 
bre el procesador con el fin de condu- 
cir más calor hacia el disipador libe- 
rándolo y evitando cuelgues. 


geración, ofrece la placa para cubrir 
la zona de entradas y salidas que se 
deja ver en la parte posterior de la 
torre, los tornillos, tuercas y alzas 
para instalar la placa base en cual- 
quier torre o semitorre ATX. Al con- 
sultar con los fabricantes, esta placa 
ha sido integrada en muchos ordena- 
dores, sobre todo los clónicos de fa- 
bricantes del estilo de JUMP, Batch- 
PC, AIRIS, etc., así que es más fácil 
encontrar la placa base ya integrada 
que como producto retail. 

En nuestras pruebas, utilizamos la 
placa para un “ripping”, es decir, 
transformar una película DVD en for- 
mato DivX, obteniendo 57,21 segun- 


Hyper-Threading virtualiza el proceso global al ejecutar en dos 
pilas de datos distintas las mismas tareas 


de hasta 8x en AGP, ideal para las tar- 
jetas gráficas de últi- 
ma generación. 

La placa base posee 
un puerto LAN (para 
instalar una red local) 
integrado con veloci- 
dad de 10/100 Mbits. 
Lo más destacable de 
| esta nueva versión de 
LAN (2.0) es la capa- 
cidad de emitir una 
alarma en caso de que 
el software tenga al- 
gún problema, que se produzca una 
intrusión en el sistema a través de la 


Windows y de las aplicaciones se re- 
duzca al máximo. 

Por último, la placa posee un nuevo 
controlador AC97 para la reproducción 
del Dolby Digital 5.1, que ofrece un 
desarrollo de calidad de sonido avan- 
zado para cinco canales, posicionán- 
dolo a un rango muy superior al de 
otro controlador integrado. Y para 
gestionar el encendido/apagado de la 
placa, un modo de low-power ahorra 
hasta un 80% de energía cuando a pa- 
sa a modo de suspensión. 

El paquete está compuesto de nume- 
rosos accesorios para la instalación 


del producto. Además del kit de refri- : 


Di que tienes un procesador dual 


La nueva tecnología que intel esirena 
en este procesador es el Hyper-Threa- 
ding. un sistema mediante el cual la 
placa base cree que existen dos proce- 
sadores ejecutando las mismas tareas, 
¿Cómo funciona esta tecnología? Bási- 
camente. lo que permite el 
Hyper-Threading es dividir 
las pilas de datos a ejecutar. 
permitiendo realizar un 
multitasking (multitarea) sin 
necesidad de saltar de una 
aplicación a otra. El trabajo 
se lleva a cabo mediante la 
lectura intercalada de am- 


inter Pe 
Me 


fuen” 4 Processor 
> Llypas Teranciingi 


doble procesador se tratara. Los resul- 
tados son espectaculares. aunque se 
llevan la palma todas aquellas aplica- 
ciones que poseen un desarrollo gráfi- 
co de grandes requerimientos técnicos, 
como la compresión DivX.. 


ime? Pentium" 4 Processor 


bos procesos, pudiendo api- Al codificar DivX. el rendimiento es superior gracias a 
lar las tareas como si de un la tecnología Hyper-Threading. 


computer 


dos más de velocidad utilizando 
Hyper-Threading. La segunda prueba 
fue un testeo del rendimiento gráfico 
con 3DMark2001 cuyo resultado fue de 
6.530 puntos, una cifra elevada te- 
niendo en cuenta que esta tercera ge- 
neración de proceso gráfico integrado 


: compite con los 8.870 puntos al insta- 


larle una tarjeta gráfica GeForce4 Tita- 
nium 4600. De todos modos, su chip 


: gráfico integrado no está dirigido a 


los exigentes del rendimiento gráfico. 
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Precio: 
Fabricante: 
Contacto: 


Especificaciones 


ATX 
305x245 mm 
478-pin 
6 
No 
3 (DDR) 
Sí (8x) 
2 
1 
2 
Si 
ATA133 
4 (2.0) ampliable a 6 
3 
Ethernet 1 Gbit 
¡845PE/GE e intel ICH4 
SiS 
C-Media CMI 8738 
cable 80-pines ATA 
100, cable disquetera, 
D-Bracket, S-Bracket, 
adaptador Bluetooth 
«Fuzzy Logic 4, Live BIOS 
8. Live Drivers, Live Monitor. 
Live Update 2 y PC Alert 
l año 
O Software 
O Seis puertos USB 2.0 
O Puerto Ethernet 1 Gbit 
O D-Bracket con puertos FireWire 


Valoración 9 


SI 845PE MAX2 es el nom- 
bre de la última placa ba- 
se de MSI. Preparada para 
Pentium 4 y con soporte 
para memoria DDR 333, llega con me- 
joras como sus seis conexiones USB 
2.0 y una buena colección de progra- 
mas centrados en la gestión de la 
BIOS. Una de las aplicaciones más in- 
teresantes que se incluyen te permite 
realizar tareas de control de overcloc- 
king («Fuzzy Logic 4») y temperatura 
desde Windows. Dtras de las aplicacio- 
nes que se regalan de serie con la pla- 
ca son «Live BIOS 8. Live Drivers» para 
actualizar la BIOS y los controladores 
del sistema; «Live Monitor», «Live Up- 
date 2» y «PC Alert». 
MSI 845PE MAX2 está compuesta por 
los chips intel 845PE/GE e intel ICH4 
(el primero ofrece cobertura a los pro- 
cesadores Pentium 4 con memoria DDR 
266/333). Muy similar a su predecesora 
(la 845É Max2), esta placa cuenta con 
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una controladora integrada RAID con el 
sistema de diagnóstico D-LED, que per- 
mite analizar todos los pasos del arran- 
que y chequear cualquier fallo. 

Se incorpora una controladora de red 
de 1 Gbit, una tarjeta de sonido C-Me- 
dia CMI 8738, tres puertos FireWire, y 
una controladora Bluetooth integrada, 
la mayoría de estos extras se instalan 
de manera opcional. 

Las características del puerto LAN son 
un modo Wake on LAN para reactivar 
el sistema si está apagado y recibe 
una llamada desde la red y Wake on 
Modem Ring (con la misma funcionali- 
dad pero a través de un módem). Se 
completa con dos conectores PS/2 (ra- 
tón y teclado), cuatro puertos USB, 
conectores RX/TX para infrarrojo (para 
trabajar con PDAs, por ejemplo) y 
start-up desde el ratón o el teclado. 
La instalación de la 845PE Max2 re- 
sulta bastante sencilla, ya que no 


5% mos 17 
Ma ES 

a «— lifónicas, EAX, Microsoft 

DirectSound 3D, DirectX 

8.0 y Aureal A3D. 


D-Bracket supervisa el arranque e informa. mediante LEDs, 
de cualquier fallo. Además, posee un puerto USB. 


Al MSI 845PE MAX2 


hay que tocar jumpers. Estos están 
correctamente colocados (salvo con- 
figuraciones especiales de overclo- 
king para sacar el máximo rendi- 
miento a la placa). 

Con la unidad se incluye una serie de 
complementos de hardware como un ca- 
ble de 80-pines ATA100, un cable para 
disquetera, un D-Bracket (una combina- 
ción de cuatro señales luminosas que 
facilitan todo tipo de información sobre 
posibles problemas de arranque), un so- 
porte trasero con puertos FireWire y un 
S-Bracket para el soporte de sonido. 


Lo mejor de MSI 


Capaz de trabajar con 166 MHz reales, 
con doble aprovechamiento de la se- 
ñal, y un ancho de banda igual a 
2,7 Gb/sg si se usa un único canal. 

El sonido integrado, mediante la pla- 
ca CMI8738, soporta configuraciones 
de sonido 5.1, con 4 a 6 lineas de sa- 
lida, incluyendo un ca- 
nal base. De manera op- 
cional, a modo de puerto 
instalable en una bahia, 
incluye puertos RCA y 
ópticos para el control de 
señales digitales de en- 
trada y de salida sopor- 
tando hasta 32 voces po- 


Este adaptador incluye una toma 
óptica para conectar. por ejemplo, un 
reproductor minidisc. 


: Nuestra opinión 


Pocas placas te pueden ofrecer la 
cantidad de complementos de la M 
B45PE Max2. Pocas son tan comple- 
tas en software y en extras. Los 
accesorios como D-Bracket para 
ampliar los puertos USB y FireWire 
o el Bluetooth opcional. avalan su 
calidad. Todo esto hace que cuente 
con pocos rivales en el mercado 
informático actual, tan cubierto de 
ofertas renovadas cada mes 
Destaca su software de gestión de 
la BIOS y del hardware. Destacable. 
también, su sencillez de configura- 
ción y excelente rendimiento cuande 
se realiza un overclocking. Esta 1ti)- 
ma característica posibilita que los 
usuarios más avanzados puedan 
explotar todas sus posibilidades 
que son muchas 


ASISTENCIA ON-LINE 24h 


r 


CD-R, IMPRESIÓN, TARJETAS DE MEMORIA, CAMCORDER, ...FOROS 


Todo lo que necesitas saber para despejar cualquier duda paso a paso 
y sacar el máximo rendimiento a cada producto EMTEC. 
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Creative NOMAD Jukebox 2 


Reproductor 
MP3 con disco duro 


Precio: 299 € 
Fabricante: Creative 
Web: www.creative.com 


Dimensiones: — 123x130x32 mm 
300 gr 
132x64 ppp 
9 
USB 2.0, jack 
Plata y gris 
12 + scroll 
No 
Sí. una 
16 horas 
en reproducción continua 
Espacio en disco: 10 Gigas 
Memoria: 8 Megas SDRAM 
Formatos admitidos: WMA. 
WAV, MP3 
EAX: Si 
Frecuencia respuesta: 
20 Hz-20 KHz 
Tiempo arranque: — 14segundos 
dB por canal: 75 
N” canciones: 4.000 en WMA 
a 80 Kbps; 2.000 en MP3 a 128 Kbps 
Tiempo respuesta:  Instantáneo 
Accesorios: Auriculares. funda 
Software: Creative PlayCenter 3 
Garantía: l año 
O Fácil de manejar 
(O Gran calidad de audio 
O Sistema EAX ambiental 
(O Consumo reducido 


ukebox 2 es un reproductor 
MP3 con pantalla LCD contro- 
lado por un surtido número 
de botones que simplifican la 
navegación entre los archivos copia- 
dos desde el PC a este pequeño inven- 
to de apenas 300 gramos. 
Posee un sistema EÉAX para ambientar 
cada tema reproducido con diferentes 


<PlayCenter 3» captura, codifica y cataloga los archivos MP3 
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entornos envolventes. 
Puede recrear el ambien- 
te de un auditorio, una 
pista de baile e incluso 
un cuarto de baño. 

El scroll lateral es una 
pieza imprescindible 
para navegar por los di- 


A KA 


rectorios, ya que con él El tateral incluye un scroll digital con tres posiciones: arriba, 
se puede ejecutar cual- abajo y pulsado, ideal para navegar por sus menús. 


quier opción del menú. 


Las diferencias 
con Jukebox 3 


Jukebox 2 es la opción económica 
frente a Jukebox 3. Las diferencias 
entre ambos son la salida de linea 
para conectar a equipos de altavoces, 
en la toma FireWire y una doble bate- 
ría que permite hasta 22 horas de re- 
producción, las 
tres inexistentes 
en Jukebox 2. Aquí 
se reducen las 
prestaciones con 
una batería que 
permite menos 
tiempo de repro- 
ducción, unas 16 
horas continuadas. 
Y la salida FireWire 
+ USB se reduce a 
una única USB, 
eso si 2.0, para 


transferir archivos a ratios máximos 
de 400 Megas/segundo. 


Jukebox y PlayCenter 


Inseparables. Tanto que uno sin el 
otro no tiene sentido. Jukebox 2 de 
Creative incorpora en esta ocasión el 
nuevo «PlayCenter 3». Con una idea 
más avanzada del uso del sonido que 


anteriores edciones, este software : 


parte como un programa avanzado 
que pretende comer terreno al siste- 
ma operativo encargándose de nume- 
rosas tareas de codificación, repro- 
ducción, indexación y otras funciones 
relativas a los archivos de música 
alojados en las diferentes unidades 
del PC (disco, NDMAD, libreria, etc.). 
«Creative PlayCenter 3» cuenta con 
el motor de codificación de Frauen- 
hoffer II, un estándar de referencia 
para todos los usuarios que emplean 
el npping, la técnica para extraer so- 
nido digital desde los CDs de audio y 
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codificarlo en archivos WAV (form 
de audio no comprimido que conti 
una representación de ondas de at 
en modo digital), comprimidos * 
diante este famoso códec en exte 
sión MP3. También es compatible 
otros formatos como WMA (Windo 
Media Audio), propiedad de Micro 

y que permite una mayor compres 
(casi el doble de canciones) mant 
niendo la misma calidad de sonido 
pérdidas perceptibles para el oído. 


' (format de14 páginas por minuto en A4 (15 ppm en Letter) 

ds . máxima de ¡200% 1.200 ppp con SRT (Shape 
Technolog 

mdos me si 

en exter lidad de reproducción de texto e imágenes 

ntiblE] PCL6 y Epson FX-850 

(Windo 

Microsoft alelo bi-direccional y USB 1.1 

mp *9114N con emulación PostScript Nivel 3, emulaciones 

5) mante set CAPS 1.9 e interfaces Ethernet 10/100 BaseT 

sonido $ 

oído. de hojas superior : cassette estándar de 550 hojas y 


estándar multifunción de 100 hojas ; segundo 
onal de 550 hojas. 


de control de salida de hojas e indicación de 
de hoja en el alimentador 


, silenciosa y ecológica : norma Energy Star 
de alta duración de simple e inmediata sustitución 


conectividad y pleno soporte de los sistemas operativos 
dos: Windows, Mac, Unix, Linux, DOS. 


o te basta? 
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APC BackUPS ES 500 


Sistema de alimentación 


ininterrumpida 


Precio: 130 € 
Fabricante: APC 
Contacto: 917 616 500 


Dimensiones: 160x40x38 mm 
Peso: 8.7 Kg 
Tomas a batería: 3 
Duración de la batería: 45 minutos 
Wattios: 500VA/300W 
Voltios: 230V entrada/230V salida 
Tomas anti-tensiones: 3+2 
N* indicadores LED: 4 
Conexiones: USB. RJ-11, Data Port 
Accesorios: Cable datos RJ-45, 
cable de datos RJ-11 y cable USB 
Software: Power Parachute 
Plus Personal Edition 

Garantía: 1 año + 100.000 euros 
en caso de daños en el equipo 


O Tiempo de autonomía 

O Tomas para enchufe normal 

O Sencillo funcionamiento 

O Desconexión automática del PC 


espués del éxito cosechado 
| con su BackUPS ES 500, APC 
lo mejora sensiblemente en 
aspecto y funcionalidad. 
¿Cómo lo consigue? Gracias a un dise- 
ño en regleta mucho más comercial, 
se incluye una toma más para periféri- 
cos de uso no continuado (como un 
monitor o una impresora) y, como se 
puede apreciar, la toma es para en- 
chufes estándar, cuando el anterior 
BackUPS ES 500 en forma de torre te- 
nía tomas hembra, por lo que es más 
fácil conectar periféricos al no tener 
que buscar cables especiales. Aunque 
luego tenga un funcionamiento idén- 
tico a su antecesor. 
La misma duración de la batería de 
respaldo, los cuatro indicadores LED 
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para avisar del estado, encendido, 
carga y reemplazo de la batería. 

El producto cuenta con una toma RJ- 
11 para proteger el módem conecta- 
do a la línea telefónica y una toma 
RJ-45 etiquetada como Data Port, 
que permite conectar el SAI al puerto 
USB del ordenador. Después de en- 
chufar los dispositivos, el siguiente 
paso es instalar el software compati- 
ble con la mencionada conexión USB: 
«Power Parachute Plus Personal Edi- 
tion». Se trata de una ampliación de 
la etiqueta de energía del sistema 
(en el Panel de Control, Rendimiento 
y Mantenimiento) que hace saber al 
equipo que se halla conectado a un 
SAI y que, en caso de corte en el su- 
ministro eléctrico deberá realizar ta- 
reas como apagado, hibernación o lo 
que el usuario determine. 

Durante un corte real en el suminis- 
tro eléctrico, BackUPS lanzó la bate- 
ría de reserva y puso en marcha su 
software. Los dispositivos conecta- 
dos fueron apagados progresivamen- 
te por el programa, guardando los ar- 
chivos generados y cerrando los sis- 
temas por completo evitando cual- 
quier pérdida de datos. 


¡Plantronics M1000 


Auricular inalámbrico 


ra teléfono móvil 
Precio: 185,60 € 


Fabricante: Plantronics 
Contacto: 902 415 191 


Dimensiones: 51x23x16 mm 
Peso: 27 gr. 
Chip: Bluetooth 
Radio de acción: 10 metros 
Potencia salida: 3W 
Alimentación: Batería recargable 
Duración batería: 90 minutos 
de conversación 
Compatible com: PHILIPS, NOKIA y 
Ericsson (con Bluetooth) 
Accesorios: Adaptador aliment. 
Garantía: 6 meses 
O Cómodo 
O Fácil de manejar 
O Sólo compatible con móviles 


O Uso no legalizado 
en el automóvil 


lantronics se vanagloria del 
espectacular resultado que 
ha dado el lanzamiento de 
su M1000, un auricular ina- 
lámbrico con tecnología Bluetooth, 
compatible con todos los teléfonos 
móviles que posean el chip capaz de 
emitir y recibir radiofrecuencia en el 
espectro de los 2,4 GHz. 
Con un peso de 27 gramos posee un 
gancho flexible y exclusivo para un 
ajuste alrededor de la oreja. 
Los teléfonos con los que es compa- 
tible este auricular, de momento, son 
PHILIPS Phisio 820, NOKIA 6310 y 
Ericsson R800. 
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Como es habitual en Plantronics. 
producto lleva un micrófono de anu 
lación de ruido en su brazo ajusta 
ble, que ofrece una calidad de sonic 
digital que mejora la proveniente de 
teléfono móvil. Y el alcance que pri 
porciona el auricular es de diez me- 
tros, así que el teléfono puede seg: 
en la mesa de la oficina y el usua” 
hablar mientras camina a la impreso- 
ra, por ejemplo. 

Un punto negativo, aunque inevita 
ble, es la necesidad de recargar e 
auricular. Concretamente la baten 
que lleva en su parte posterior. Cos 
ello se obtienen hasta dos horas 
media de conversación y sesenta ho 
ras de tiempo de espera. 

Como todo componente que utiliza 
tecnología Bluetooth, posee un ci 
frado para evitar interrupciones con 
otros dispositivos de radiofrecuencia 
instalados en el escritorio. 
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CONCEPTRONIC 


The Concept of Global Communication 


« un estilo de vida 


mb USB de 2, 3 0 4 puertos. 
de 2, 30 4 puertos proporciona a su PC, 
rtátil o MAC 2, 3 O 4 puertos USB para 
eriféricos USB, como un teclado y un 
La alimentación viene predeterminada 
puerto en función de la cantidad de 
e necesitan los periféricos USB conecta” 
tronic también dispone de un hub con 
B 2.0 para conectar periféricos USB con 


4 máxima de ¿80 Mbps 


Cámara Trendy 3 en 1 y webcams 

Esta cámara ultraplana 3 en 1 permite crear fotografias 
(hasta 107), grabar videoclips y utilizarla como cámara 
web. Gracias a su diseño flexible, es muy fácil configu- 
rarla como cámara web o utilizarla para tomar fotos al 
aire libre. La otra cámara web compacta es tan pequeña 
que se puede utilizar tanto en un ordenador portatil 
como en un PC. Aparte de las funciones de cámara web, 
también se pueden grabar clips y hacer fotos que luego 


se pueden enviar por correo electrónico 


Es más que un concepto! 
Conceptronic es una nueva manera de pensar, un 
nuevo estilo de vida basado en movilidad. 
Conceptronic ofrece soluciones tanto para el 
trabajo como para la vida privada. 


Conceptronic no solo ofrece soluciones para un 
nuevo estilo de vida. Los productos se seleccionan 
por su movilidad y facilidad de uso, combinando 


una gran creatividad y diseño. 


networking 
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wireless 


connectivity 
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ANTEC Plusó660AMG 


Minitorre de sobremesa 


Precio: 165 € 
Fabricante: ANTEC 
Contacto: 902 332 266 


Dimensiones: — 200x210x40 mm 
Peso: 8 Kg 
N* ventiladores: 3 +2 opcionales 
USB: 2 (frontal) 
FireWire: 1 (frontal) 
Potencia fuente: 

330 W + tecnología Low-Noise 
N* enchufes: 10 
N* bahías: 3 de 5", 2 de 3'” 
N? LED: h 
Cierre seguridad: Si 
Nivel de ruido: 6 dB 
Filtro aire lavable: Sí 
Apoyos para fijación: No 
Frontal extraíble: Sí 
Manual: Sí 
Garantía: l año 
O Tecnología Low Noise 
O Diseño lateral y frontal 
O Bordes bien acabados 
O Fuente alimentación 


o más destacable de este 
producto es su funcionalidad. 
También el diseño de la caja 
y sus accesorios. Los tornillos 
discretamente adjuntos en una bahía, 
los cables de la fuente cubiertos por 
una redecilla protectora, los enchufes 
separados por su función (conexión a 
disqueteras o ventiladores), las bahías 
con protectores metálicos y anclajes 
mecánicos... todos estos componentes 
facilitan la instalación del equipo. 
Una vez desembalada la torre, proce- 
demos a retirar la tapa lateral. Primera 
sorpresa, posee un cierre de llave con 
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apertura manual provista de un tirador. 
Una vez destapada, instalamos la placa 
base. De la zona del frontal aparecen 
dos manojos de cables. Se trata de ter- 
minales para conectar a los jumpers de 
la placa, correspondientes a los LED de 
disco duro, encendido, altavoz y LED 
del sistema. El segundo manojo se co- 
necta a una placa base provista de 
jumpers que habilitan un puerto Fire- 
Wire y dos USB, ubicados en el frontal. 
Sorprende su nivel de integración y 
aprovechamiento del espacio. Y, ade- 
más, este frontal está cubierto con 
una moderna compuerta deslizante. 
Pero todo esto no serían más que me- 
ros accesorios sin la principal fuerza 
de acción, la tecnología de su fuente 
incorporada. Low-Noise (bajo ruido) 
es el sistema estrella de esta torre, 
capaz de controlar la frecuencia de ro- 
tación de los altavoces a la mínima 
velocidad posible, con lo que la emi- 
sión de ruido se sitúa por debajo del 
mínimo y apenas se escuchan. 


Controlador para 
simulación de carrera 


Precio: 135,30 € 
Fabricante: Trust 
Web: www.trust.com 


Dimensiones volante: 
382x240x315mm 
Dimensiones pedales: 
95x342x356mm 
Peso: 4 Kg 
Rotación volante: 250 grados 
Direcciones: 8 
Conexión USB 
Force Feedback Sí 
N? fuerzas: 127 
Longitud cable: 2 metros 
Accesorios: Pilas. driver Windows 
Garantía: 1 año 
O Buen agarre 
O Robusto 
(O Número de fuerzas 
O Podría mejorar el diseño 


rust presenta un nuevo con- 
trolador de juego, un volante 
para sensibilizar al usuario 
icon los excitantes simulado- 
res de carreras, para hacerle participe 
de un mayor grado de sensación al in- 
teractuar con su PC. 
La construcción sólida del volante se 
debe a una prensa de sujeción que 
nos ha satisfecho por completo, 
frente a otras soluciones que daña- 
ban nuestra mesa. 
El volante se presenta con dos peda- 
les, uno para acelerar y otro para fre- 
nar. Recordemos que rara vez en este 
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tipo de dispositivos se incluye 
pedal de embrague y, si se incor; 
la marcha de cambios, tiene un / 
cionamiento (automático) acor 
con el software que se ejecuta. 

El volante tiene un funcionamien 
de rotación de 250 grados de giro 
bre, lo que le hace algo más amp 
en su rango de movimiento que 
clásico 210% o el limitadísimo 18 
que hasta hace unos años predorr 
naba en los salones de juego y en 
periféricos para PC. 

La consola del volante se complet 
con seis botones de función y dos ex 
peciales en el volante. Además, 
control multidireccional para visua 
zar en ocho posiciones distintas cua 
do se trata de un simulador de Fors 
la 1, que permite mayor control s 
recurrir al teclado. 

El Force Feedback proporciona / 
gran realismo ayudado por la robus* 
fijación del volante a la mesa. 
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Descubra el placer de dirigir 


un espectáculo del que será el 
protagonista y reviva en la pantalla 


sus mejores recuerdos! 


Con las soluciones de edición de 
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Para cualquier información complementaria 
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Ranking | 


En esta página recopilamos y ordenamos los productos que hemos analizado con anterioridad en la revista. 
Para que te resulte más cómodo y fácil consultar lo que te interesa, hemos conservado la estructura por tipo é 
producto. La lista irá creciendo en próximos números... 


CanoScan LiDE 30 16204 € 


Ouidoor PowerPack 17844 € DES eS | Salelile5100-201 250€ 


BackUPS ES 500 190€ dei eS EVO NB00V 255€ 
Powerware 3110 123€ =— Inspiron 4150 3612 € 
eye-one Monitor 185€ 1 Plexwriter 24/10/404 mae ¡Power 7561 2915€ 
Home Syslems —— ActiveHome PC 1202€ verter dvd200 59€ TOUGHBOOK 0-28 5mE 
Plantronks MIDOO 1856€ a]! CO-R'W Predalor 2UXUSB20 107€ Jelbook 170€ 
su FireWire d8x 40€ ato 


. BumMAX 40EX n9€ 
adaplec DuoConnect 16€ . CRW2200€2 19258 € Cordless Presenter 25999 € 


adaplec SCSI Card 29160 127€ a CRW2LAD 15€ 3505X Cradle Mouse Wireless Optical 40 € 

3Com Wireless Bluetoolh Adapter 16355€ nr Wireless Oplical Mouse € 

Conceplronic Hub USB 00€ Miniratón Memorex 199€ 

adaplec XHUBA Plus 115€ ZEN 185€ OpticalMouse blue $ 
y Stylus Photo 895 209.74 € producía : 


bs deshjel 6172 19587€ z 
SoundiWorks Megalorks $100 — 499 € oi ss MuVo 1599€ 


Super Cinema Digitall 5.1 ¡BN € $900 785€ Chromex ¡MP-150 15965 € 
Subsession HomeArena 51 15€ sae o Mouse is 
L ADAS85MG 35€ . yer ¿ 

250. 19€ LBP-2000 Consultar muze 128 1584 € 


Phaser 850 69166 PDP 2050 1399 € 
T 
don Home pe PagePro 1200W BE NOMAD Jukebox 2 20€ 


PowerShot 62 122907 € 
Cyber-shol DSC-P9 BALAr € 
DShot 1 2109 € 


DVD-ROM 16x € DV500 DVD BE 
onítores Ch DV Action DVD 150.19 € 

pholosmart 850 87.77€ CPD-E230 11655 € y Cameo 200 DY 195€ 

EasyShare LSU43 580€ 107X2 € Osprey 220 0 € 


E SjncMaster 1100p 15€ Firetonnect Plus ne 
CAMDACZA 2 94198 € e ie DW Producer 1148L€ 


MOMO Force 204€ sli a 
SDM-X82 117857 € RADEON 9700 am.€ 


USB Shock Conlrotlers w€ 
Revolution Soccer 2002 5965 € SyncMaster 1515 359€ Pale Al Poo 
Taclicalboard 999€ FlexScan L465 101090 € pos 5 


FreeShie Ele E CML 1705WX Plus 1385 € 30 Prophel 8500 LE 29€ 
Force Feedback FFIG0 153€ Prophetview 920 ere Cofvrza? 1090 3.€ 
> Wi ee Glaiac 516 IV-0ut 1803€ 


FP7l me md 
Pockel Drive U8l 392.08 € Es JAR - ATA PRO 175€ 


Personal Storage 30000V 42€ E Rhythrmic Edge nM5€ 
5400 RPM 169€ Inspiron 4550 208€ Fortissimo N 1975 € 
nositivo - Jupiler 160€ EWX 24/96 20,8€ 


WM PA DVO-CORW 99€ Sound Blaster Audigy 2 25139 € 


HDD 2068 m€ z Aluminium 719€ 
ap 750 Gamer 1540 € 
SnapServer 2200 ! pavlion 733 es 
EasyDisk B€ , Tibel 75€ 
DES hvalon 1000 € se 
ISHVOS MUNHUN XP 2200 1.150€ Multimedia Keyboard MX 5200 2398 € 
PSC 2210 = Wireless Desklop mi 
Sos IZ : : ¡ Packel PC 310 59€ tl ES 
eel dls Cassioopeia 79€ hol 
Sp 2 a PEG-T6250 CLIÉ 
Wireless LAN Workgroup Bridge ¡PAQ Pocket PC H3970 Blueloolh 
Wireless Bridge $ Zire 14602 € 
D-Link AirPlus DWL-650+ y Tungsten T 198 € 
D-Link AirPlus 2.4 GHz Wireless Access Point É YE 
EICON Networks DIVA 2440 ADSL . , GA-VRXP b0€ 
Escáneres EU5DX 1397 € 
bp scanjel 5550 KTá Ultra MIE 
Plustek 17 Superb 4-533 ve 
Tnsl 19200 desktop board + Penlium 4306 Ghz 16546 € 
E 120UT BUSPE MAJO 620 PowerZoom LCD 180€ 
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Cinergy TV 10€ 
PCTV Sal 1300 € 


Ss 88 8s8<38S83 


91.65€ 
162213 € 
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AHORA TIENE 1000 € RAZONES PARA 
COMPRAR SOFTWARE ORIGINAL. 


152 es la organización que representa a los fabricantes de software ante gobiernos y consumidores, 
endo los derechos de autor del software, la innovación tecnológica y la lucha contra el delito informático. 
45 conscientes del esfuerzo que supone comprar software original, por eso estamos ofreciendo 1000 
Ls" a las personas que denuncien al distribuidor informático que está vendiendo software ilegal preinstalado. 
os distribuidores además de cometer un delito penado por la ley, están perjudicando al consumidor ya que 
tán ofreciendo una fuente de problemas para su PC (virus, caídas del sistema, perdida de datos) y un 
do coste de mantenimiento con los que no contaba. 


Dssnos a acabar con este delito. La sociedad saldrá ganando. Usted saldrá ganando. 


Ue a hora mismo al 900 211 048 ó visite www.bsa.org/es 
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Su clave de seguridad 


Encarguelo por Internet y en 72 
horas podra recoger y abonar su 
pedido en la tenda que més le 
convenge de entre los 250 
puntos Ecotrade. Informese en 
www ecotrade.grupocdw.com 


Rimax DVD portable player 


Lector de DVD portátil, permite la conexión 
tanto para TV como para PC. Reproduce los 
siguientes formatos: DVD, CD, VCD, $-VCD, 
CD-R, CD-RW, MP3 

Control digital de volumen, salida S-video 
y mando a distancia. Conectable al 
ordenador mediante puerto USB 1.1 0 2.0. 


2 años de garantia. 
PVP: 229 € IVA ind. 
Encárguela en EcoTrade 
www.pem.grupocdw.com 


Grabadoras DVD+R/+RW-: 
Ricoh MP5125A-DP 


Grabadora super combo, incluye 6 funciones 
en 1 -graba DVD+RW, DVD+R, CD-R y CD- 
RW, y lee DVD-ROM y CO-ROM 

Permite la grabación en DVD+RW de 4'7GB 
y en el nuevo DVD+R de 4'7GB. 

Gran compatibilidad con lectores DVD y 
DVD-ROM. 


2 años de garantía. 
PVP: 369 € IVA incl. 
Encárguela en Ecotrade 
www.pcm.grupocdw.com 


Rimax DFS 
(Digital Foto Storage) 


Lo último en almacenamiento de fotos 
digitales en sistema ultraportátil que no 
precisa de conexión a ordenador. 


Introduzca cualquier tarjeta de memoria y 
guarde su contenido (fotos, MP3,...) en pocos 
segundos (mas de 10.000 fotos en alta 
resolución). 

Acepta siete tipos de tarjeta de memoria: CF 
l, CF IL, Micro drive, SMC, SDC, MMC y MSC, 
Conectable como HD externo por puerto USB. 


2 años de garantia. 
PVP: 299 € IVA incl. 
Encárguela en Ecotrade 
www.pem.grupocdw.com 


Reproductor DVD Amoisonic 
Home DVD 8506F 


Único lector-reproductor de DVD-Video 
multizona, compatible con CD-MP3, CD-DA 
y VideoCO. 

Con funciones de Karaoke y entrada para 2 
microfonos. Salidas de audio: Analógico 
(RCA) y Digital (Coaxial y fibra óptica) 


2 años de garantia. 
PVP: 149 € IVA incl. 
Encárguelo en www.pem.grupocdw.com 


grupoCDW >=: 


Discman de CD-MP3 
Rimax 1205 1D3 


Proteccion Anti-shock de 120 segundos 
para MP3 y de 40 segundos para CD-DA 
Incluye cargador de baterias y baterias 
recargables. Sistema Sony. 

Soporta 1D3 tag display (muestra la 
información de cada canción en el LCD) 
Con mando a distancia integrado en el cable 
de los auriculares. 


2 años de garantía. 
PVP: 79 € IVA incl. 
Encarguelo en Ecotrade 
www.pcm.grupocdw.com 


Mini Discman 
CD-MP3 Bom Rimax 


Reducidas dimensiones y sistema de protección 
Anti-Shock -de 480 segundos para MP3-. 
1D3 tag display -muestra la información de 
cada canción en la pantalla LC-D. 

Capacidad de programación de hasta 32 
canciones Presentación retail que incluye 2 mir 
CDs grabables de Bcm y auriculares estereo. 


2 años de garantía. 
PVP: 109 € IVA incl. 
Encárguelo en Ecotrade 
www.pcm.grupocdw.com 


Impresora 
HiTi Photo Printer 630PS 


No precisa conexión a ordenador. 
Impresora de fotos con cargador de tarjeta 
de memoria (para imprimir fotos digitales). 
Mini-lab digital con calidad profesional por 
sublimación térmica. Resolucion real LT. de 
4800 dpi. Pixeles de impresión: 2.160.000. 
Capacidad de bandeja de 25 hojas. 
Pantalla de visualización de 1,6 pulgadas. 
Dispone de dos entradas de tarjetas de 
memoria; CF (CompactFlash) y SM 
(SmartMedia) 


2 años de garantia. 
PVP: 389 € IVA incl. 
Encárguela en Ecotrade 
www.pcm.grupocdw.com 


Grabadoras DVD-R 
Toshiba SD 5002K Retail 


Grabadora multi-formato con la que podra 
grabar desde un CD-R/RW hasta un DVD- 
ROM, o incluso un DVD-Video. 


2 años de garantia. 

PVP Toshiba: 359 € IVA incl. 
Encárguelo en Ecotrade en 
www.pem.grupocdw.com 
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Rimax DV MiniCam 
¡La mejor relación calidad/precio! 


La más portátil... 
Porqué la nueva Rimax DV MiniCam cabe 
en la palma de tu mano (8,5 x 6,5 x 3cmm) 


La más versátil... 

4 funciones en 1: videocámara digital, 
cámara fotográfica digital, WebCam y 
grabador de notas de voz, en un tamaño 
ultra-portátil 


La más completa... 

Alta resolución: 1.3MP. 

VGA 640x480 (10fp.) 

OVGA 320x240 (24fps.) 

Conectable a TV y PC. 

Incluye tripode y software de edición de 
foto y video 


El mejor precio... 

2 años de garantia. 
PVP: 149 € IVA incl. 
Encárquela en Ecotrade 
www.pem.grupocdw.com 


Cámara digital 

Rimax 2MP compact TFT 
Cámara digital con pantalla TFT a color 
de 1.5” integrada. 


Vista preliminar accesible en pantalla TFT 
o en TV (incorpora salida TV) 
Resolución óptica: 1600x1200 (2Mpixels) 


Memoria interna de 8MB 
También funciona como Webcam 
(800x600). Dispone de flash, zoom digital 


2x y conexión USB. 


2 años de garantia. 
PVP: 179 € IVA incl. 
Encárguela en Ecotrade 
www.pcm.grupocdw.com 


Cámara digital 

Rimax Slim MegaCam 

¡La pocket cámara de más resolución 
del mercado! 


Incluye 3 productos en 1: Cámara y 
Videocámara digitales y Webcam para PC. 
Resolución óptica: 1280x1024 
(1.3Mpixels). 


Memoria SDRAM de 16 MBytes. 
Conexión USB. Soporta Microsoft 
Windows 9BSE, ME, 2000 y XP. 


2 años de garantia. 
PVP: 84 € IVA incl. 
Encárguela en Ecotrade 
www.pcm.grupocdw.com 


Aqui tienes dos formas distintas 
de ver tus películas DivX 
en tu salón 


Rimax Audio/Video Sender 
Comparte audio y video en tu casa sin 
necesidad de cables 


Disfruta de tus peliculas DivX o DVD en tu TV 
conectando el Audio/Video Sender al PC (con 
salida de video RCA). 


- Escucha tus CDs de audio convencionales o 
CD-MP3 en tu equipo de alta fidelidad 
conectando el Audio/Video Sender a tu PC o 
discman 


» Disfruta de peliculas DivX, DVD o satélite en 
varias TV a la vez, disponiendo de un solo 
reproductor de DivX, video, DVD o receptor 
satélite 


Conjunto de emisor-receptor de radiofrecuencia 
(2.4GHz) para poder recibir la señal de audio o 
video en un radio de 50 metros 
aproximadamente. 


El funcionamiento es muy sencillo: conectamos 
el emisor al aparato desde el que deseamos 
enviar la señal y paralelamente conectamos el 
receptor al aparato en el que deseamos recibir 
la señal. La emisión se controla con el mando 
a distancia del aparato de origen. Pueden 
enviarse señales desde varios emisores o recibirse 
en varios receptores simultáneamente (TV, Video, 
Hi-Fi, DVD o PC 


2 años de garantia. 
PVP: 89 € IVA incl. 
Encárguela en Ecotrade www.pem.grupocdw.com 


Kiss DVD Player DP-450 DivX 
El primer reproductor DivX de sobremesa 


Reproduce DivX, DVD, MPEG-4, CD 
MP3, WMA, VCD, S-VCD y HDCD. 


El primer reproductor DivX multi-zona 
de sobremesa con el que podrás 
reproducir en tu TV tus peliculas DivX, 
DVD y MPEG-4. Además, podrás 
escuchar tus CD-MP3 o CDs de audio 
convencionales en tu TV (soporta 1D3 
tag display). 


También podrás ver tus fotos digitales 
en la TV, y todo ello simplemente 
usando el mando a distancia. 


Un aparato de cuidado diseño 
escandinavo que además acepta 
consumibles CD-RW y DVD-RW. 


2 años de garantía. 
PVP: 389 € IVA incl. 
Encárguela en Ecotrade 
www. pem,grupocdw.com 
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Para sacarle un mayor 
partido a Windows no hac+ 
falta ser un experto analis 
ta. sólo usar una de las 
múltiples utilidades capa- 
ces de mejorar determina 
dos aspectos del sistema 
operativo -y con resultados 
sorprendentes—. Exprimir 
el PC ya no es cosa de 
expertos y sí de una de 
estas cuatro aplicaciones 
que aquí analizamos. 


indows es el s 
ma operativo 
monopoliza act 
mente el pano 
de la informát 
personal siendo su óptima ges* 
de recursos la que le ha llevad 
ganarse tan distinguido pues 
Aunque no quiere decir que 1 
como le ocurrió al vídeo Beta 
te al VHS, pueda perder ci 
hegemonía. No es que sea malo 
absoluto, y, de hecho, ha mejo 
a medida que se han presen 
nuevas ediciones, ganando 
robustez y capacidad de gest 
-como muy bien demuestra xp 
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| SS 
Editar el registro con la utilidad de 
Windows es poco intuitivo y requiere 
elevados conocimientos. 


El conservadurismo, sin emba 
impregna muchos de sus valores 
fábrica y no permite ofrece: 
usuario todo el potencial que en 
rra en tareas clave como la gest 
de la memoria, las conexion 
Internet o la configuración 
registro. Por otro lado, a me 
que se utiliza un sistema Wind 
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yor 
10 hace 
analis- 
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capa- 
rmina- 
tema 
ultados 
rimir 
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el siste- 
vo qué 
1 actual 
Janorama 
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1 gestión 
llevado a 
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eta fren 
>r Cierta 
malo, er 
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esentade 
ndo en 
gestión 
a xp-. 


mbargo 
lores de 
recer al 
le encie- 
gestión 
jones a 
ión del 
medida 
lindows, 
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0 consecuentes instalaciones 
rstalaciones de programas o 
oe apertura y cierre de apli- 
ss, cualquier usuario se habrá 
o santa de que el sistema se va 
mts más y más lento. Los sín- 
us de este proceso son claros: 
as más largos, aplicaciones 
o tsráan más en abrirse, mensa- 
4 error que antes no aparecían, 


- ' problemas suelen ser muy : 


ss, pero todos redundan en lo 
mm un sistema cada vez más 
uta y difícil. Afortunadamente, 
ms de estos problemas tienen 


Tweak-"9.|| 


0 tdades de aplicaciones como 
a JP» son realmente enormes y 
ss incluso extensiones del propio 
A operativo. 


mon gracias a la enorme canti- 
mo de utilidades que prometen -y 
mus veces consiguen- poner a 
uo de nuevo, Windows. 


Sanear el PC 


+ esta ocasión, hemos seleccio- 
mo cuatro utilidades que se pue- 
o canseguir a través de la Red y 
Mm» sesponden perfectamente a 
mm. necesidades. Sirven funda- 
mcsmente para realizar peque- 
o sustes en el funcionamiento 


Tweak XP Pro 
Precio: 29,95 € 


Speed XP 


Precio: freeware 


E “E 
El 


del sistema o para modificar de 
alguna forma su comportamiento, 
que es lo que en inglés se denomi- 
na “tweaking”. 

Las soluciones que estos progra- 
mas aportan son, en ocasiones, 
similares. Unos se centran en corre- 
gir algún defecto concreto, como 
«MemMAX», que sirve para liberar 


O Facilidad de uso 


bio 29 Onu ; 
=o ” Número de opciones 
O Tutoriales 
O Tamaño de 
la descarga 


Lo n 

ci O Recomendaciones 
Daba 
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O Facilidad de uso 
O Pocas opciones 


Comparativa 


Lo mejor y lo peor de los modelos probados 


MemMAX 


Precio: freeware 
«Li 


de estos parámetros, operación sólo 
apta para administradores de siste- 
mas, programadores y similares. 


Funcionamiento 


La mayor parte de estas utilidades . 


ataca uno o varios de los aspectos 
clave de Windows, consiguiendo 
mejorar su rendimiento e incremen- 


Software 


O Muy gráfico 
O Uso simple 
O Resultados 
O Poco configurable 


(Opciones de 
configuración 
1 O Sobreinformación 


una vez ubicados en el disco duro. 
Windows xp ha mejorado mucho en 
este aspecto, pero sigue presentan- 
do lagunas que pueden ser solucio- 
nadas con algunas de estas utilida- 
des. Ejemplos como éstos hay 
muchos más y, lo peor de todo, es 
que se van acumulando a medida 
que se suman horas de uso con el 


Las utilidades de optimización de Windows son capaces de resultados 
sorprendentes pero conviene estar seguro de lo que se hace y 
realizar un backup preventivo por si hay fallos o arrepentimiento 


memonia física del sistema o en lim- 
piar el registro de Windows, muy 
dado a acumular entradas inútiles 
de programas que ya no existen. En 
general, todos consiguen que el sis- 
tema funcione mejor y, unas veces 
con más y otras con menos conoci- 
mientos técnicos, logran poner 
estas mejoras al alcance del usuario 
común evitando tener que adentrar- 
se en los espesores y las complica- 
ciones de la configuración manual 
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tando la eficacia de los recursos 
disponibles. El registro es uno de 
los más sensibles pues acostumbra 
a llenar de entradas incorrectas o 
que no sirven para nada, lo que 
agranda su tamaño y ralentiza el 
arranque de la máquina. 

Otro problema típico es la prolife- 
ración de archivos “basura” resul- 
tantes de la instalación y desinsta- 
lación de programas, o de la inco- 
rrecta administración de los mismos 


tado de a 


sistema. Cada uno de los programas 
que analizamos a continuación se 
encarga de solucionar o cambiar 
algunos de estos parámetros, por lo 
que no todos se adaptan a todas las 
necesidades, algo a tener muy en 
cuenta a la hora de decantarse por 
uno o por otro, o, incluso, para no 
decantarse por ninguno. Después de 
haber leído esta comparativa, no te 
quedarán dudas sobre qué hacer en 
cada momento. 


Para comenzar sebeccinme lo Lares que Órieo 
rozar 
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¡Tweak XP Pro 


$ Amma 
es RAM Dal Detve 


Ó vera bres 


O tm» senos 


Regiiteredta NOT REGISTERED 


Iriesnet. 


Precio: 
Fabricante: 


Requisitos mínimos 


Pentium ll a 300 MHz 
64 MB 
Windows xp 


Valoración 8 


Sin lugar a dudas, este es uno 
de los programas más com- 
pletos y mejor documentados 
para “cacharrerar” con siste- 
mas basados en Windows xp. 


El 


as utilidades son muchas y 
cuentan con amplias explica- 
Bm ciones y advertencias, lo que 
siempre es de agradecer -especial- 
mente por los usuarios menos inicia- 
dos en el vocabulario y los recursos 
de Windows-, lo mismo que la orga- 
nización en cuatro grandes grupos: 
rendimiento del sistema, utilidades, 
trucos y modificaciones del compor- 
tamiento de Windows, y conexión a 
Internet. Algunas de las utilidades 
más destacables son un generador de 
contraseñas, un destructor de archi- 
vos o un protector de carpetas. 

Una de las ventajas que sin duda 
aporta este software sobre los demás, 
es trabajar con un esquema muy pare- 
cido al del sistema operativo sobre el 
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For erveletion ondy 1 | 


CPU Usage: 1 ara | 


que actúa, Windows xp. La organiza- 
ción de la información, los recursos y 
las opciones siguen la línea que 
Microsoft ha impregnado en esta 
nueva versión, por lo que más parece 
una extensión del propio sistema que 
una utilidad foránea. 


Pruebas y 
conclusiones 


Desde la instalación, «Tweak Up» 
ofrece unas maneras más sólidas que 
las de los demás productos analizados 

py Tueak-9 
a a DN 

Pro enn Coman — 

rare yas car sal bad prop ena dl 1 eras ba 
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Cart ba Martad ones la protacnen, a atra. | 


Entre las muchas posibilidades de «Tweak XP» 
está la censura de ejecución de programas. 


aquí, percepción que se confirma una 
vez puesto en funcionamiento. Una vez 
en marcha, la panoplia de recursos es 
tan grande que sin duda hará las deli- 
cias de aquellos más dados a “cacha- 
rrear”, ya que puede tocarse casi de 
todo. Sin duda, una opción con la que 
no se echará en falta mucho más. 


El tunning de Microsoft 


La propia creadora de Windows. la todopoderosa 
Microsoft. también ofrece en su site un conjunto de 
utilidades pensadas para mejorar su propio sistema 
operativo. Se trata de los «Power Toys». un conjunto 
de pequeñas aplicaciones que surgió hace bastantes 
años —con Windows 95. concretamente- y que apor- 
tan una serie de recursos extras pensados específi- 
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camente para complementar las funciones básicas 
que su producto estrella trae de fábrica 

La principal misión de los «Power Toys» es modificar 
el aspecto y/o el comportamiento del sistema opera- 
livo. En total se trata de diez pequeños programas 
que el usuario puede instalar separadamente en 
función de las necesidades que tenga o desee cubrir. 


MemMax 


“Free Memo 


sical: 41140 KB of 327152 KB 
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_ Pagefile: 513908 KB of 796140 KB 


65% 


ptimization 
Free 


Total 555048 KB of 1123292 KB 
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$ 90% Try 1 time. 


Max |” Force "———f 90% Cancel | Optimiza | 


Precio: 
Desarroilador: 


Requisitos mínimos 
Pentium 200 MHz 
32 MB o lo que necesite 
el S.0. 


Windows 
xp/2000/Me/SE/9x 


Valoración 6 


Solucionar la deficiente gestión 
de memoria de Windows y la 
consecuente ralentización del 
sistema, es la efectiva misión 
que se propone «MermMAJ> 


indows tiene la mala cos- 
tumbre de que, a medida que 
se va utilizando el sistema, 


parte de su memoria física va siendo 
ocupada con información que ya no es 
necesaria para ninguna aplicación. Es- 
to hace que cada vez queden menos 
recursos libres en la memoria rápida 
del PC, la RAM, y se recurra al archivo 
de intercambio del disco duro, mucho 
más lento, lo que redunda en una ra- 
lentización generalizada del sistema. 

«MemMAX» es una utilidad pensada 
específicamente para detectar este 
problema y ponerle remedio de forma 
rápida y sencilla. Su funcionamiento se 
basa en el monitoreamiento, cada cier- 
to intervalo de tiempo, del estado de la 


memoria RAM del sistema, compras 
do si se está desperdiciando con 400 
inútiles y, si es así, liberarla para 
pueda ser utilizada por las aplicacion 
que realmente lo necesitan. El pros» 


Mem Stata. [Sist History 1) about | 
Legend: 
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«MemMAX» informa de manera muy gráfica 
sobre la progresión del uso de la memoria 


es totalmente transparente para 
usuario, que no tiene más que act 
la aplicación y dejarla que funcione 
si sola, o, si lo prefiere, pulsar 
botón para realizar en un mor» 
determinado la optimización. 


Pruebas y 


conclusiones 


Al contrario de «Speed XP», el fs 
namiento de «MemMAX» no puede 
más sencillo e intuitivo. Los gráficos 
colores ilustran muy bien la carga +» 
memoria del sistema, por lo que, con 
golpe de ojo, es posible hacerse 
idea de cómo están las cosas. Ads 
las opciones disponibles son acces 
para cualquiera, desde que domine 
poco el inglés, claro está. 


Algunas de las más curiosas son las que permiten 

crear escritorios virtuales con diferentes configura 

ciones. o la que autoriza la confección de pases de 

diapositivas para ser mostrados desde CD o desde 

una página web. Están disponibles en www.micro- 

soft.com/windowsxp/pro/downloads/powertoys.a5p 
la única pega es que sólo están en inglés 
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¡System (File System/Cache] 

| f7 Optimize 1/0 Page Lock Limit 
TT Disable NT Executive Paging 
TT” Disable 8 3 Filename Cieation 
TT Disable NTFS Last Access Update 
7 Enable UDMAES on Intel Chipsets 
TT Explicily Specify L2 Cache 
TT CMOS/RealTmeClock Priority Boost 
FT” Clear PageFile at Shutdown 


Help = 


Comparativa 


NS 


5) aros 


Move Your Cursor To Any Item To Get Infomaton About M 


Precio: freeware 
Fabricante: Chiri Soft 
Requisitos mínimos 


Pentium Il a 300 MHz 
64 MB 
Windows xp 


CPU: 
RAM: 


S. operativo: 
Valoración 6 


Marcar y notar los resultados: 
esta es la filosofía básica de 
«Speed XP», un programa con 
no demasiados parámetros 
pero muy claro e intuitivo. 


sta utilidad se encarga de ace- 
a lerar diversos parámetros de 

Windows xp. En total son quin- 
ce los valores configurables, ocho 
dentro del área de sistema y siete más 
en la de red. Todos hacen referencia 
a características avanzadas del siste- 
ma operativo, aunque cuentan con 
una breve explicación sobre qué son 
y qué efectos pueden obtenerse si se 
pone en funcionamiento. No todas las 
opciones disponibles pueden aplicar- 
se, ya que algunas van directamente 
ligadas a la configuración de hardwa- 
re de cada máquina. 

Además de la posibilidad de modifi- 
car directamente algunos de los pará- 
metros del sistema, esta utilidad ofrece 
una serie de consejos y sugerencias que 


Cuidado preventivo 


Uno de los mayores problemas que suelen presen- 
tar las máquinas dotadas del sistema operativo 
Windows es la fragmentación de sus discos duros. 
es decir. la localización de parcelas de un mismo 
fichero en ubicaciones poco óptimas para el rendi- 
miento. lo que genera una ralentización tanto en el 
acceso a ficheros como en la ejecución de aplica- 
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hacen referencia a la desactivación del 
sistema de indexado de Windows xp, la 
limpieza de la carpeta Prefetch -que el 
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fuen off index 
undows XP keeps e reco 
inten you do a search on the hard dave 15 faster. There 
donde to this and because the computer has to index al 
les. At well slow down normal file commends bhe opon, dose, 
tl you de not do a whole lot af searches en your hard 
ldrwe then ] suggest turning thus feature of 
Open my computer 
2. Right chick your hard dre ¡con end select propertes 
Ar the bottom ol the mndow you ll ses “Allow máexng 
ermcs to index thas dish fer fastor searches,” uncheck Uvs 
chick ok 
A new window wi! poc up and select apply to all folders 


land subíolders H vell tabo a crurañte or two for the changes 2 
Ho 
Moon Y a Tar a Vo Meg Mera To Get Irtermebon Abc le 


Además de algunas opciones. Speed XP incluye 
una serie de consejos útiles. 


sistema operativo utiliza para adelan- 
tarse a las intenciones del usuario en el 
acceso a ficheros del disco duro o la 
memoria-, al sistema de hibernación y 
a las carpetas comprimidas con ZIP. 


Pruebas y 
conclusiones 


La instalación de esta utilidad es sen- 
cilla y rápida; el uso ya es arena de otro 
costal, puesto que al modificar caracte- 
rísticas avanzadas del sistema operativo 
requiere ciertos conocimientos técnicos 
para entender con precisión sobre qué 
actúa y cuál pueden ser las consecuen- 
cias. Se echa en falta un asistente y la 
versión en castellano, aunque los resul- 
tados son bastante buenos. 


frente al monitor. 


ciones y que. a la larga. degrada las sensaciones 


El propio sistema operativo cuenta. y desde hace 
bastante tiempo. con una solución eficaz a este 
mal. aunque la poca mentalización de los usuarios 
hace que esté un tanto dejada de banda. Se trata 
de «Defrag». una sencilla aplicación que. ejecutada 
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http://www.freshdevices.com 


Fie Tos Help Support Ses 


Restrict Drive Access 


has Isature lets you prevent curren user from accessing specfied drive. User wl no longer able to browse the particular 
drivels) using Windows Explorer, De” command, or hartos from "My Comprter” 
(the drive 1cons in My Computer wál still be displayed, but user cannot access hem wth Windows explores). To hide soma drives, 


you mghk mart to use “ShowjHide Drive" feature 


(B Provort Accessrg Drive 
¡E9prevera Access Drive 
|| ES Prevect Accossing Drive 


7 
- BA windows interface 


freeware 
Fresh Devices 


Precio: 
Fabricante: 


Requisitos mínimos 


Pentium 200 MHz 
64 MB 

Windows 95/98 
Me/xp/NT 


Valoración 8 


Si lo que buscas es variedad de 
opciones y multitud de pará- 
metros —algunos incluso no 
documentados- «Fresh Ul» es 
la opción más recomendable. 


e trata de una aplicación que 
permite modificar numerosas 
opciones más o menos ocultas 
de Windows. Algunas tienen que ver 


con modificaciones en el registro 
mientras que otras son funciones no 


CPU: 
RAM: 
S. operativo: 


documentadas del sistema. La varie- : 


dad de opciones es importante pero 
requiere ciertos conocimientos técni- 
cos para no perderse. 

El programa permite configurar y 
optimizar la interfaz de Windows, la 
configuración del sistema, los paráme- 
tros de hardware, el comportamiento de 
las aplicaciones y el control de diversas 
políticas. La utilización del software es 
muy sencilla ya que organiza todos los 
parámetros configurables en un árbol 
de directorios similar al de las carpetas 
de Windows; basta ir abriendo catego- 


This fasture does nol hide any drve's icon 


windows 2000)P- 
Windows ZO0ONP 
Windows 200079 
Windows 20009 
Windows 20009 
Windows Z000/1P 
Mindows 20007 
Windows 20005P 
Windows 2000P1P 
Windows 200059 
Yándore 0 


POZZTA=IOTMOnNa>»> 
1333233233 33838333388 


fías y en la parte derecha de la ; 

lla aparece su contenido. Todos 
cambios que se hagan pueden ser » 
perados, lo que siempre es de agrade 
cuando las cosas no quedan como » 
esperaba. No se trata de un proceso 
vial, pero en la Ayuda del software 
explica con suficiente nivel de de! 


Pruebas y 
conclusiones 


Para ser un programa gratuito pes= 


: te realizar un buen número de mod** 


ciones en la configuración de los ss 
metros de sistema -el más dotado 
este sentido de los cuatro analiza 
Como en los demás, se requieren 
conocimientos técnicos algo elevad 
inglés para entender y sacarle partide 
sus muchas posibilidades. 


AT 
A 
Restrkt Drive Access 
Thus fosrure lets you prevent current user from acceso apecfed se 
dwvels) usrg Wendows Explorer, De” commná, or shortos » 


[the ditve icons en My Computer vá sul be dspleyod, Dl user 
yo mae mart to use “Shomfrido Deva" festure 


PO Outock Express 
Sd rea 
Ce Last Activo Key 


eR 
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Notes Dirvos 
Sompride Drtve 


La organización de las opciones y la claridad a» 
una de las características de «FreshUb» 


al menos una vez al mes consigue poner las cosas 


en su sitio y mejorar notablemente la capacidad de 


computer 


respuesta del sistema. Cuanto más a menudo se 
ejecute. menor será la fragmentación y. por lo 
tanto. el tiempo de espera para la consecución del 
proceso, una de las principales excusas para no 
ponerla en marcha. 
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2 En Golden Soft llevamos más de 17 años trabajando con un sólo objetivo: ofrecer 


soluciones reales a la empresa. Ahora le presentamos Golden Pymes, un software | 
que integra contabilidad, facturación, nóminas y tienda virtual, con la calidad 


la panta y seriedad que nos han consolidado como líderes en el mercado. 

Todos le : : ES : 

á e Y Sabemos que trabajar con nuestros programas le va a dejar más tiempo libre, 
agrade] por eso, con la compra de Golden Pymes le regalamos la Play Station 2, que además 
| COMO + 

roceso t: de contar con los mejores juegos del mercado, incorpora reproductor de Cd y Dvd. 
ftware se 

e detalle 


to perm 
modifica 
los pará 
lotado +s 
alizados- 
ren unos 
levados e 
partido a 


Mlaudo Este cupón recibirá qratuiramente un disco-libro de demostración y Además ENTRARÁ En El 
Mo de una Play Srarion 2. 


ose 
in del 


<= «€> HU 7 
E EN RAR cc A II SA O a LA 
Oferta válida kasa 31 de Diciembre 


caos Y1 758 91 00 . Fax 91 548 71 57 www.Goldensofr.com 


Software 


Service Pack 


La primera gran actualización que 
Microsoft lanza para su Windows xp 
debe ser tenida muy en cuenta a la 
hora de mejorar también el rendi- 
miento, ya que aporta parches y solu- 
ciones a más de 300 pequeños y no 
tan pequeños problemas que había en 
el sistema operativo, así como añadir 


soporte para USB 2.0 o la máquinas 
virtuales de Java de Microsoft. ausen- 
te en la versión inicial. 

Descárgala de: 
www.microsoft.com/WindowsXP/ 
pro/downloads/servicepacks/sp1/ 
default.asp 


Otras opciones 


Win0Optimizer 2000 


Un programa comparable a «Tweak XP» 
Pro por sus prestaciones. pero que está 
dirigido a usuarios que aún no han 
hecho la transición a Windows xp. 
Publicado en PC Manía 34. 


MindSoft Office 


El paquete de MindSoft ofrece, entre 
muchas otras herramientas dirigidas 
a los usuarios de Office. una completa 
colección de aplicaciones destinadas a 
mejorar el rendimiento de tu PC 
Publicado en PC Manía 27. 


abras 


Comparativa 


Tamaño de la descarga 
Compatibilidad 


Herramientas de sistema 
Herramientas de hardware 
Utilidades de memoria 
Parámetros de Red 
Parámetros interfaz 

Ayuda contextual 

Efectos sin reiniciar 
Actualización vía web 


INSTALACIÓN 
Memoria RAM (MB) 
Incluye desinstalador 


Lleva instrucciones 
de instalación 


Instalación personalizada 


Freeware 
476 KB 


Chiri Soft 
Formulario en web 
chirisoft cjb.net 


Gratis 
Inglés 
Freeware 
849 KB 
Windows xp 


acificaciones técnicas 


SÍ. aunque no todos 


sí 


128 
si 


Información 
mínima 


y lipo instalación 


En formalo HTML 


y organizado por 
bloques 


No 


Organizada por 
bloques y muy 
al estilo xp 


La cantidad de 
recursos estorba 
un tanto el uso. 
pero una vez 
localizado lo que 


interesa es simple 


Incorpora una 
inleresante lista 
de trucos 


Permite elegir dir. 


17.66 


| 


E 


32 
Si 
Información 
minima 
Permite elegir 
directorio 
65 
En formato HLP | 7 


Tutorial 
63 

9 Muy gráfica y 7 

simple. con un 

solo botón de 

actuación 
6 Primordial Tan 

simple como 

pulsar o no 

un botón 


No hay ningún 
extra 


Puntuaciones 


Mediciones y comprobaciones realizadas 


54 
No 


Información 
mínima 
Permite elegir 
directorio 

) 


De tipo contexlual 
con paso de ralón 
por encima de las 
opciones 


No 


Básica aunque 
muy sencilla de 
usar gracias a 
los check boxes 
Total. Basta leer 
para qué sirve 
un parámetro 

y marcarlo o no 


Aporta unas 
recomendaciones 
útiles 


Inglés 
Freeware 
604 KB 


xp/2000/Me/SEH 


No 
Información 
minima 
Permite elegir 
directorio 


Formalo HTML 
Muy general y 
demasiado breve 


Si 


En arbol de 
directorio: simple 
aunque Cuesta 
hacerse con ella 


No es demasiado 
visual y se 
amontona la 
información 


Permite arrancar 
otros programas 
de mejora de 
rendimiento de 
Windows sin salir 
de la aplicación 


Cas 


computer 


E he 
Por 


/SE/9A-E 


. 
. 


tiempos en que en Inter- 
L st todo es gratis parecen es- 
» tocando a su fin, pero 
— este no llega, aún es po- 
> ontrar gangas de gran uti- 
+ el espacio virtual. 
el caso de dos de las utili- 
se hemos probado, «Mem- 
«FreshUl», ambas gratuitas 
pas de una relación resulta- 
tad muy favorable. 
sera por la simplicidad, por 
-. two de sus gráficos y por las 
A mejoras que proporciona al 


ms la RAM -cosa que hace de 
o sy eficaz- resulta ideal para 
ms en funcionamiento de forma 
mete en la barra de tareas, 


ms también resulta muy socorri- 
Ds vez que se ejecuten aplica- 
0 juegos que consumen 
ma semoña y que acostumbran 
us el PC en una situación poco 
+ que usualmente desemboca 
ÉmÓmnicio. 
» caso de «FreshUl», el acceso 
Los de parámetros de Windows 


Me » 


o * sumamente sencillo, lo 
mo que la configuración de la 
uo sta de opciones de configura- 


tas que proporciona y que 
sferencia tanto de la interfaz 


D ssener de explicaciones y con- 
ss con el mayor número de 

ros son. sin duda. los prin- 
us valores de «Tweak 


us grande, que notarán ” 
ua tmente los usuarios $ 
ue zen un módem con- Fa 
ral pero si realmente ff 
mo interesado en un 

ura completo que 

-—— us personalizar hasta 

49 riinimo detalle. 


Mi y suficientes como para E == ay 
trar que es el pro- 2 0 Tweak-*P. 
mo mas recomendable de fs mo or do to a 
castro que aquí analiza- [3 

mm. Se trata de una des- Y 


gráfica del propio sistema operativo, 
como de sistema, de hardware, de 
diversas aplicaciones, etc. Todas 
estas opciones están perfectamente 
organizadas y clasificadas en una 
estructura de árbol, por lo que son 


Comparativa 


==] Conclusiones 
24 de la comparativa 


«Tweak XP» es, sin duda, el más 
completo de las cuatro utilidades 
aquí analizadas. Con él es posible 
tocar casi todo, pero precisamente 
esta gran cantidad de variables y 
parámetros que pone a disposición 
del usuario puede 


ai É 
AA pasar factura si no 
A NN a? Tweak-*P.| se sabe exactamen- 
: "e ORI E te qué se está 
2 y == | haciendo o no: se 
> = rt hace caso de las 


0 


La utilidad ganadora de nuestra comparativa 
destaca por su facilidad de uso y el gran 
número de parámetros que permite configurar. 
muy fáciles de controlar. 

Respecto las otras dos, «Speed XP» 
no resulta tan profuso en opciones 
como «FreshUl», aunque su forma de 
funcionamiento -marcar o desmarcar 
una casillas- realmente lo hacen casi 
tan sencillo de utilizar como «Mem- 
MAX». Especialmente destacable es 
la sección de consejos, donde puede 
encontrarse información sobre varios 
puntos críticos que no pueden confi- 
gurarse a través de las opciones 
generales, pero que también pueden 
tener importantes mejoras en el ren- 
dimiento del sistema. 


dejando después por cuenta del pro- 
grama la vigilancia del óptimo fun- 
cionamiento del sistema 


explicaciones que el 
propio programa 
proporciona. Su 
mayor pega es no 
ser gratuito, aunque 
tanto su calidad 
como el citado 
número de opciones 
justifican el precio 
de la licencia. 

En líneas generales cualquiera de 
estas cuatro alternativas es válida 
para el que desee poner a punto su 
Windows xp, pero conviene ser cau- 
tos y no esperar mejoras como de 
la noche a la mañana, puesto que 
eso no es posible, ni con estas 
aplicaciones ni con ninguna. 

Un cuidado preventivo del orde- 
nador, a base de defragmentación 
frecuente, resolución de errores en 
el disco duro y vigilancia sobre qué 
se descarga de la Red y se instala 
en el PC siguen siendo la mejores 
pautas a la hora de tener un siste- 
ma sano y en las mejores condicio- 
nes de funcionamiento y rendi- 
miento posibles. 


a 


Dune S% uo: 


Q uedarse con poca memoria RAM 
es algo que le ocurre a Windows 
con más frecuencia de la que 
sería de esperar. La capacidad 
multitarea implica muchas veces 
que las aplicaciones vayan dejan- 
do basura en los chips de alma- 
cenamiento del sistema. datos 
que no utiliza ya ningún progra- 
ma. pero que Windows insiste en 
dejar ahí por si acaso. Para los 
que se encuentran con este pro- 
blema demasiado a menudo y no 
quieren complicarse la vida con 
profusión de parámetros y confi- 
guraciones. «MemMAX» es la 
solución ideal ya que basta un 
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Fle EdRk Action Settings Visual Help 
[Mem Set | tato] anos | 
Free ds 


oy a 
A 
15% 


| Pegefle 513908KB of 


A 
| Total Ed 


Nuestra opinión 


simple clic y en pocos segundos hay 
espacio extra y un mejor rendimiento. 
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Análisis de productos 


anda 


Antivirus Platinum 7.0 


Estado del programa: 
Fecha del archivo de identificadores de virus: 
NO total de identificadores de virus: 


Antivirus Actualización automática: 


Precio: Estado de la protección permanente: 
Protección de archivos: 
Protección de correo: 


Protección firewall: 


69.96 € 
Fabricante: Panda Software 
Contacto: 902 365 505 


CPU: Pentium ll a 300 MHz 
Memoria RAM: 128 MB 
Espacio requerido: 50 MB libres 
Sistema operativo: Windows 
95/98/Me/2000/xp 
Detección y 
eliminación de virus. 
Vacunación del sistema. 
Actualizaciones automáticas. 
(O Inclusión de firewall 

O Simplicidad de uso 
O Actualización diaria por defecto 

O Bloqueo de scripts 


a instalación de esta nueva 
versión del «Antivirus Plati- 
num» de Panda resulta sen- 
cilla y sin mayores complica- 
ciones. $e agradece que no exista la 
necesidad de reiniciar el ordenador y 
que el programa esté totalmente fun- 
cional al término del proceso, un de- 
talle que no presentan sus mayores 
competidores: «Norton Antivirus 
2003» ni «McAfee ViruScan 7.0». 
Su nuevo diseno se ajusta a los esti- 
los que se están imponiendo en el 
mundo informático; con ello se pre- 
tende conseguir un producto muy Có- 


Funciones: 


Esveiar consuR a a soporte técnico 
Palena los spuertos datos y describe tu consta 


ácaros tus direccion de corro electónico así como la dosomain de tu problema, 
¡cuelgues hichero que Coreaderes que pueda Nuestro 
tboro, en el país que selecoones, contestó ty conta 


náca tu dirección de correo electrónico; — Selecdane país 
poseidon com ESPAÑA 


Comlta. 


pdurtar orto ) 


e la 


2 ( 


modo y fácil de utilizar, al mismo 
tiempo que ofrece la potencia nece- 
saria para la protección antivirus. En 
esta nueva versión de «Panda Plati- 
num», la 7.0, la interfaz está muy 
simplificada y sigue el estilo marca- 
do por Microsoft con su Windows xp 


-curiosamente tiene grandes simili- : 


tudes con el de McAfee, que analiza- 
mos en este mismo número-. Como 
novedades incluye un módulo de 
cuarentena, algunas mejoras internas 
en su motor y, como principal nove- 
dad, la integración de un firewall 
personal, algo poco frecuente en los 
antivirus actuales, pero, dado el au- 
mento de peligrosidad de las plagas 
virtuales, cada día más necesario. 

Este cortafuegos personal, fruto de la 
más pura tecnología proactiva, desta- 
ca no tanto por sus funcionalidades 


en sí, que pueden ser similares a las : 


de sus competidores, sino por- 
que su implementación es muy 
' poco intrusiva, ya que trae 


preconfigurado, por defecto, : 


un perfil que reconoce los pro- 
cesos de Windows y las princi- 
pales aplicaciones del mercado 
que hacen uso de Internet. Es- 
te tipo de configuración prede- 
terminada es más importante 
de lo que parece, pues se tra- 
duce en un menor número de 
falsos positivos, y en facilidad 


Para disfrutar de las ventajas que ofrece el soporte 
técnico por correo electrónico, sólo tienes que relle- 


nar este cuestionario. Así de fácil 


84 


de configuración y uso, algo 


sobre todo si no se es un 


que siempre es de agradecer, : 


usuario de los más avanzados. 

Esta utilidad permite proteger no só- 
lo las conexiones a Internet, sino 
aquellas que se realizan dentro de 
una misma red, donde la protección 
de direcciones IP, permite sólo aque- 
llos ordenadores con los que los pro- 


O Panda Antivirus Platinum (7.02.00) 


pueden definirse una serie de 
de acceso de forma totalmente 
sonal, incluyendo, por ejemplo 
queos a determinados ordenad 
IPs foráneas. Por otro lado, mas 
del mero bloqueo, esta utilidad 
mite conocer la actividad de la 


pi 


L-z Actualizar 2) Informe 8) tista de virus % opciones generales 


a 


Analizar todo el sistema 
3 Analizar discos duros 
7 Analizar mis documentos 
“y Analizar todo el correo electrónico 
LA Analizar la disquetera 
El L) Analizar otros elementos 


Sistema Operativo 
Disco de 3 1/2 (A:) 
Disco local (C:) 
Disco local (D:) 
Disco compacto (E:) 
Disco compacto (F:) 
EJ] Outlook Express 
Análisis programados 


¿A imáñicio al inicia de linde 


La selección de los recursos a analizar es simple y se basa en el mismo formato árhw 


del Explorer de Windows. 


gramas instalados pueden comuni- 
carse. La protección se amplía a 
puertos, protocolos de comunicacio- 
nes y carpetas compartidas, a los que 


computer 


xión, así como el historial de ac 
nes realizadas por el firewall. 

«Panda Antivirus Platinum» incoss 
un nuevo motor antivirus que des* 


«dl 
ci 
de reglas 
ente per 
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más allí 
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de | 


ICO 


árbol 


e accio- 


icorpora 
destaca 


2 Lata de veux 


,] 
Mostrar tipos de virus: 
Todos los Virus ES 


0 del sistema es siempre muy alto. 


- autencia y que se adapta a la 
a libre que la máquina tenga 
Ds mento —excepción hecha del 
o de memoria- para no interfe- 
demás procesos que están en 
+ La detección se puede realizar 
sas: mediante análisis inme- 
Ms y programados, y a través del 
us de protección permanente. En 
er caso el usuario tiene la op- 
ue actuar sobre cualquier elemen- 
1 prdenador (todo el sistema, dis- 
ps, correo electrónico, memo- 
tema operativo, etc.) en cual- 
us ssmento y de forma inmediata 
ss inmediatos), o cuando el 
así lo determine (análisis pro- 
utos). Con el sistema de protec- 
o permanente, el software ofrece 
o tección total y automática que 
m2 continuamente los ficheros y 
ms con los que se trabaja. 
o Sstecta un virus el programa ac- 


> ” 


[Quede mos A al 


de S Esta lista muestra los virus y sus coracterisbcas. 


Descipción del vis 
Nombre : 


04,609)635 


wee pandasoltwers es 


ación de vacunas se realiza automáticamente cada día, con lo que el nivel de 


túa del mismo modo que se haría con 
una persona infectada con un virus: 
poniéndole en cuarentena y llevándola 
al hospital. Este último recurso permi- 
te mantener un fichero infectado de 
los demás, impidiendo que la infec- 
ción de la que es portador se extienda 
a otros ficheros, es decir, control so- 
bre infecciones masivas. Cuando un fi- 
chero se pone en Cuarentena, desapa- 
rece de su ubicación original, por lo 


Análisis de productos [EL fi 


sión de los archivos en esta zona de 
prevención se realiza de forma auto- 
mática, encargándose el propio pro- 
grama de mover el archivo infectado. 
Tras el análisis del sistema, el soft- 
ware presenta un informe en el que 
recoge toda la actividad realizada 
hasta el momento, así como a la pro- 
tección permanente (antivirus -ar- 
chivos y correo- y firewall). Su prin- 
cipal función es servir de histórico 
de los análisis, así como servir de re- 
gistro de todas las incidencias ocu- 


rridas con la protección permanente : 


y el firewall. El resultado de un aná- 
lisis puede ser consultado justo des- 
pués de finalizar el análisis o en 
cualquier otro momento. 

Los antivirus utilizan un determinado 
fichero (denominado archivo de iden- 
tificadores de virus, o fichero de fir- 
mas de virus) para reconocer y detec- 
tar cada uno de los virus. Éste contie- 
ne las características que identifican a 
un determinado virus, entre todos Los 
existentes. Como a diario surgen nue- 
vos virus, sus respectivos identificado- 
res deberían incluirse en el fichero de 
manera que el programa consiga de- 
tectarlos. Panda realiza esta actualiza- 
ción a diario de forma totalmente au- 
tomática a través de Internet, aunque 
admite también la posibilidad de que 


Sistema de avisos 
Avisos 

Antivirus actualizado Y 

Actualización no realizada 

(usuario y contraseña) 

Actualización no realizada 

(autenticación en el Proxy) 

Actualización no realizada 

conexión) 

Actualización interrumpida 

Archivos desinfectables 

en cuarentena 

Virus detectado 

Virus neutralizado 

Archivo peligroso 

Opciones de correo y 

firewall no operativas 

Intento de intrusión bloqueado 

Conexión telefónica 

no autorizada 

Envio peligroso detectado 

Script bloqueado 

Registro 


SIS SE SS 


co es posible realizar también consul- 
tas de carácter técnico; no es un ser- 


Cuando un fichero se pone en cuarentena, desaparece de su 
ubicación original, por lo que la aplicación que lo necesite puede 
no funcionar correctamente, aunque se trata de un mal menor 


que la aplicación que lo necesite pue- 
de que no funcione correctamente, 
aunque se trata de un mal menor en 
pro de la salud del equipo. La inclu- 


Protección Permanente 


stones de configuración del fi- 
2 se encuentran agrupadas y 
bles a través de un apartado 
st hco. Protección Permanente. 

2 oses de la ficha de configuración 
ssrespondiente. el usuario puede in- 
ms cuáles de los programas insta- 
a en su ordenador podrán acce- 
sa la red (Internet o LAN). además 
2 2hinir y modificar una serie de 
04 de comportamiento general 
4 4 utilidad res- 


de su tipo. el firewall integrado de 
«Panda Antivirus Platinum» funciona 
perfectamente y. gracias a la inte- 
gración con el resto del programa. 
consigue unos niveles de seguridad 
poco frecuentes en el mundo de los 
programas de combate a las plagas 
virtuales. ya que a estos menesteres 
añade el bloqueo de hackers y de- 
más intrusiones provenientes del 
mundo virtual. 
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% ue us reos 
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eo mas Ls 
memdiente y aun- Ue tada 1 

z 173 Lengra ” 
14 quizás no sea Sed 
ás avanzado 


se realice manualmente. 
Por último, hay que destacar el siste- 
ma de avisos, que se muestran a modo 
de ventana al lado del icono de la ba- 
rra de tareas. 

- - A . 
Servicio técnico 
Uno de los puntos fuertes de Panda se 
encuentra fuera del producto en sí. 
Nos referimos a su servicio de aten- 
ción al usuario 24 horas, 365 días al 
año. Este servicio, que es totalmente 
gratuito durante un año por el mero 
hecho de comprar el producto y regis- 
trarlo, está conectado a la red de aler- 
ta internacional de la compañía, por 
lo que cualquier nuevo virus descu- 
bierto en Cualquier parte del globo es 
inmediatamente notificado al resto. 
Este servicio técnico está disponible 
tanto vía web como por correo elec- 
trónico. En el primer caso el programa 
abre directamente el navegador de In- 
ternet que el usuario use habitual- 
mente y carga la página de soporte 
técnico. En ella se ofrece ayuda espe- 
cifica para los usuarios de «Panda An- 
tivirus Platinum» y también es posible 
obtener información para la desinfec- 
ción de un determinado virus, acceder 
a las actualizaciones y pedir el reenvío 
del usuario y contraseña en caso de 
extravío. A través del correo electróni- 


Computer 


vicio que esté fácilmente localizable, 
ya que Panda quiere que el usuario 
intente resolver sus problemas con el 
material ya existente -web, FAQs y de- 
más. Esta es una iniciativa muy loa- 
ble, ya que la calidad de los servicios 
de asistencia telefónica es difícil de 
controlar y el descontento reina entre 
la mayoñía de sus usuarios. 
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Análisis de productos 


Enciclopedia Universal 
Larousse 2003 


Enciclopedia 
UNIVERSAL 
LAROUSSE 


Enciclopedia muttimeola 
Precio: 
Fabricante: 
Contacto: 
Especificaciones 
Pentium ll a 300 MHz 
32 MB 
700 MB libres 
CD-ROM 2x o DVD-ROM 
Windows 
95/98/Me/2000/xp 
150.000 artículos. 
70.000 datos estadísticos. 
10.500 elementos multimedia 
Atlas interactivo. 
Cronología universal. 


O Datos estadísticos 
de los mapas 


O Manual de ayuda muy completo 
O Variedad de juegos interactivos 
(O) Entorno lento 


Valoración 7,5 


unque ha llegado este año, 

cuenta con cientos de mi- 

les de datos y un elemento 
pi , de tremenda importancia: 
su interacción con más de 2.300 pá- 
ginas web que actualizan y comple- 
mentan la enciclopedia. 
La instalación no presenta mayores 
problemas y te permite escoger entre 
tres tipos de detalle del atlas, lo que 
repercutirá en que se tenga que copiar 
más o menos información al disco du- 
ro. Con la opción estándar, no obstan- 
te, es frecuente tener que introducir de 
nuevo el disco para que el software lea 
algún contenido que no ha sido copia- 
do. Esto resulta engorroso y poco lógi- 
co a tenor de la capacidad que actual- 
mente presentan los discos duros -de 
hecho se comprueba el espacio dispo- 
nible antes de realizar la instalación-. 
El entorno resulta muy intuitivo, aun- 
que, en ocasiones, responde de forma 
algo lenta. Se emplea por defecto una 
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Mulwecds 


Elvis Presley 


Cantante nortesmencano (Tupelo Messuppr 1935 Mempha 1 


ventana que no copa toda la pantalla, 
ya que se reserva una barra lateral pa- 
ra mostrar información complementa- 
ría a la entrada que se está consultan- 
do o enlaces adicionales al contenido 
mostrado. Lo ideal es maximizar la 
ventana y fijar esta barra lateral por- 
que la lectura acaba estorbando. 

Si uno de los principales motivos por 
el que se adquiere este producto es 
para estudiar o realizar investigacio- 
nes, serán de gran ayuda los mapas 
del conocimiento que incluye una se- 
rie de agrupaciones de información 
estructuradas alrededor de un tema. 


Los juegos que incluye la enciclopedia 
están dirigidos a los usuarios más jóvenes. 


ES 


Máiiimtcdra 


YY ¡len Stewart Konigsberg. llamado Woody +. 


Aznar 


Poltaco españa; (Madnd 1933) 


Membre de Añanza pooular fuero Partdo ==zular) desde 1979 y dina "ad 


Los contenidos solicitados aparecen en 
una nueva ventana, 


Aunque es muy útil, resulta algo mo- 
lesto que al pulsar sobre cualquiera 
de las entradas aparezca el conteni- 
do solicitado en una nueva ventana 
en vez de en la misma en la que se 
estaba trabajando. 

Destaca positivamente el atlas, donde 
es posible proyectar los datos estadís- 
ticos directamente sobre el mapa, 
aunque sólo los mundiales. La integra- 
ción de esta utilidad con el resto de 
los contenidos no está tan lograda co- 
mo la de Microsoft, por ejemplo, pero 
resulta muy útil. 

Una característica muy interesante de 
este producto es que aprovecha muy 


soruta, actor y director de ana nortesmencano (Brocia 
3 dngido e mterpreledo comedia en las que bola el + 
xenecionelas inició wma comicidad de tono más grava 


984). La rosa púrpura de El Caro (1985), Harmah y sus de 
A Aras MIO w paabía (103 1% Ma 


urrona Wero Cota 


Hatoyerapato, 


Mato Cultos 


Multimedia 


II 


Charles Lynton, llamado Tony Bla:* 


«co (Edimburso 1953) 


bien la cantidad y variedad de 
contenidos para ofrecer muchos j 
educativos, no sólo relacionados 
palabras, sino que requieren que se 
: vestigue la información necesana 
: resolverlos en la propia enciclops 
; algo sin duda muy útil en la educa 
¿ de los más jóvenes pues aúna pe 
tamente ocio y educación. 


| de sus 
's juegos 
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le se im: 
aña para 
lopedia 
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»mputer Superstore 


FIFA 2003 

El mejor juego 
de fútbol para tu 
PE, 


Juegos” 


O e y: ¿Pe 
5 0) yO 
0 0 €. 


1d 


"Con los mejores 


precios 


LOS SIMS 


Animales a raudales 
Los Sims de siempre con 
más animales que nunca. 


IMPERIUM 


La guerra de las galias 
Ñ Desafia el poder de Roma o 


di ME lleva a las legiones del César 


' o Mi acia la victoria. Tú eliges. 


tr 


diseña el mundo de los Sims 
con más de 25 nuevos y 
exclusivos objetos Deluxe. 


DÉ f . 


MS 


UT" EMPERADOR 
inperador El nacimiento de China 
ms Construye y gobierna la 
<> 
antigua China sabiamente. 


EMPIRE EARTH 

Art of conquest 
Expansión, desde Roma 
hasta el espacio. 


EL SEÑOR DE LOS ANILLOS 
La comunidad del anillo 


Toda la emoción de la película 
por fín en tu PC, 


DEJE 


CONFLICT DESERT STORM 
Toma el control de un 
escuadrón de cuatro 
componentes de las 

Fuerzas Especiales. 


EXE 


STRONGHOLD CRUSADER 
NP Expansión en la que podrás 
- m asaltar las temidas fortalezas 
37 L árabes, o bién defenderlas, 
4 É es tu decisión. 


Na 
PY | 
ELN 


A a 


HITMAN 2 
Más enemigos y mejores 
misiones para esta segunda 


UNREAL TOURNAMENT 2003 


TS ES 
vida o muerte por la supervvencia 


entrega. 


E. : 
lil 49” 


MADRID Fray Luis de León ||, Gaztambide 4, Getafe Nassica (Junto a Factory). 
Alcorcón, Equinoccio Majadahonda, VALENCIA C.C. Bonaire, VALLADOLID 
noccio Zaratán, ALICANTE C.C. Vistahermosa, ZARAGOZA C.C. Augusta 


YA ABIERTO EL PUERTO DE SANTA MARIA 


(POLIGONO EL PALMAR FRENTE C.C. EL PASEO) 


LLÁMANOS AL 902 100 302 


los del 1 al 31 de Diciembre de 2002 


de la humanuiad... 
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Computer Superstore 


El n%1 en tiendas de informática 


Análisis de productos 


McAfee VirusScan 


Antivirus 
Precio: 


Fabricante: 
Contacto: 


59.99 € 
McAfee 
914 188 500 


CPU: 

Memoria RAM: 
Espacio requerido: 
Sistema operativo: 


Pentium a 100 MHz 
32 MB 

55 MB libres 
Windows 
98/Me/2000 
Funciones: Elimina los virus 
del sistema y actúa como vacuna. 
Se actualiza automáticamente. 


O Protección de PDA 
(O Poco voraz de recursos 
O Uso sencillo 


á 


(9) Carece 


sta nueva versión de «McAfee 
VirusScan» puede calificarse 
como continuista. Las nove- 
dades, que están, no son de 
bulto, aunque consiguen matizar algu- 
nos defectos de la versión anterior y 
poner al día uno de los antivirus clási- 
cos en el mundo del PC. 
Configurado a modo de navegador, 
con botones para avanzar y retroce 
der, la interfaz presenta en su parte 
izquierda las opciones disponibles y 
en la derecha el estado y las opcio- 
nes de las mismas. Todo es accesible 
desde el ratón de forma muy sencilla 
y similar a como lo hace «Norton An 
tivirus». Como tantas y tantas apli 
caciones, McAfee emula en cierta 
medida el “look” de Windows xp para 
no sólo integrar mejor su programa, 


de firewall 


Exploración | Registro | 


ty McAfee 
¡Qué explorar - 
¡[v. Esplorar aplicaciones 

ÍV' Explorar datos de aplicaciones 

T” sólo archivo nuevos o modificados 
TT Sólo tipos de archivos conocidos 


% VirusScan Home Editio: 


Quel | ADS | ym | 
RUS VirusScan 


sino para ofrecer al usuario una for- 
ma de trabajar familiar. Se ha mejo- 
rado la organización de diversos 
items en relación a la versión ante- 
rior, que a pesar de contar también 
con una interfaz aparentemente sim- 
ple, ocultaba en demasía algunas de 
sus opciones. 


Interacción con PDA 


Una de las opciones que llaman más 
la atención, por lo novedosa de la 
misma, es la posibilidad de extender 
la acción del antivirus a aquellos pro- 
gramas y datos que se intercambian 
con un PDA. El software permite veri- 


xj 


TT” Sélo tipos de codigos ejecutables conocidos 


7 Explorar memona flash 


y Cuándo explorar 
JS Al comienzo de cada HolSync 
[Y Al final de cada HotSyne 


; Dpciones de exploración 
| Al encontrar un vImus. 


Preguntar al usuañio cuando se detecte un virus 


La posibilidad de analizar los datos y aplicaciones compartidas con un Palm o Pocket PC 


añade un plus a esta versión. 
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4) Protegido por explor. de archivos automática. 


Y No se ha registrado para recibir actualizaciones. 
Versión de las dehriciones de virus: 4.0.4208 19/06/2002 (151 días de antiguedad) 
Registre McAfee VirusScan para obtenes actualzaciones 


4) Se han explorado más de 18 mil archivos desde la 


instalación. 


ficar los datos que provienen o van 
hacia o desde máquinas basadas en 
Palm OS -con software «Palm Desktop 
3.0» o poste- 
rior-, el Mi- 
crosoft Pocket 
PC -desde que 
tenga instala 
do, al menos, 
el «ActiveSync 
3»- e incluso 
algunos basa- 
dos en PSION 
o teléfonos 
móviles como 
el Ericsson 


Scan» incluye “Instant Update 
utilidad que se encarga de des 
todos aquellos parches o extra 


Registro del producto 


traes Lpdem es noc aratro LO pe IDO AU can lc 
ermghaciones del producto debes e rogee min con Moe 


* Los capos mecados Cor un adeaco 100 obligan 


Es imprescindible registrar el programa si se quiere tener accesa + 


MC218 y el actualizaciones y parches que vayan saliendo. 


R380, permi- 

tiendo al usuario modificar diversos 
parámetros, como el momento en que 
se realiza esta verificación, si antes O 
después de sincronizar el dispositivo, 
por ejemplo. 

El bloqueo de script es otra de las no- 
vedades de esta versión 8.0. Muchos 
de los virus que más rápidamente se 
extienden, como por ejemplo “I Love 
You”, utilizan archivos de comandos 
(scripts) para infectar los ordenadores. 
McAfee incluye la utilidad “ScripStop- 
per” que combinada con HAWK, un s1s- 
tema de vigilancia permanente del or- 
denador, alerta de cualquier actividad 
de uno de estos códigos malignos su- 
giriendo o emprendiendo —en función 
de la configuración elegida- las accio- 
nes oportunas para bloquear su acción. 
Para mantenerse al día, no sólo en 
vacunas, sino en lo que a la propia 
aplicación respecta, «McAfee Virus- 


computer 


el fabricante va sacando. Para 
utilizar este recurso es obligato 
gistrarse por eso. 


ter”, 1 
descaras 
xtras qe 


ceso a las 


ra pode 
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de disco duro 


Meecio: 84,56 € 
Mbrcante: PowerQuest 
cc www.outsource-sl.com 
Pentium a 233 MHz 

. 64 MB 

? requerido: 70 MB libres 
" ivo: Windows 
95/98/Me/NT/2000 


moras: Permite cambiar 


el tipo y el tamaño de las 
sartciones. Soporta NTFS 1.4 
y Linux EXT2 y EXT 3 
Hasta 160 GB. 

discos externos USB. 
USB 2.0 y FireWire 


DD dad de uso 

rencia de las utilidades 

DD rpatibilidad 
mcones Linux 

DD ipraciones extras 


a facilidad y comodidad con 
que se pueden manejar las 
particiones del disco sin te- 
ner que formatearlas y sin 
ms de datos ha sido, y sigue sien- 
se del éxito de este programa 


1 mest, que algunos llegan in- . 
o» Lasificar como una herramien- : 


o ndible. En esta octava edi- 
4 an incorporado dos utilidades 
uu BootMagic” y “DataKeeper”. 


A + novedades más destacables 
rta un nuevo explorador de 
mu que permite examinar, ver y 
a archivos o carpetas entre 
es, aunque sean de tipos di- 
diversos asistentes paso a 


o muestran los cambios antes 
ca los; soporte al sistema de 
Linux EXT2 y EXT3; capaci- 

m2. recuperar el espacio perdi- 
eomuyendo el tiempo de frag- 
mm 
Ds para NTFS, entre las que se 
2 el soporte a la versión más 

* 1.4 -eso sí: para procesar 
bes de disco superiores a 120 


nm de las unidades; nuevas : 


Análisis de productos 


PartitionMagic 8.0 


1D PowerQuest PartitionMiagrc 8.0 na — E 
General Wer Disco Pertición Herramentas Tareas Ayuda >" 

E A A ES) 

po> ETS = == - = 

E Seleccionar una tarea A 


Ss Crear una nueva partición 

If Ciescuna partición de copia de segundad 
Y Instalar oo sistema operativo 

£. Redmensiona una partición 

$ Reástibor espacio disponible 1 
-N) Fusionar particiones 


38 Copier una partición 


Y Disco 239073 MB 
> 3 


Dpetaciones de partición 2l 
Examinar partición peo Ton. 
lsco 
5 Ciear partición p— 
Disco local (C:) LE 381622 


de Ela partición 


lor 


O) Propedades 


pers pación efmnada 


1 Operación pendiente 
% 1 Elim (D:] del disco 2 


| 
CEA 


FAT MFATZ BUNTES 18 Lim En12/3 Ma Sap 
¡Recomendamos cerros todas las demás apicacones mentras se ejecuta PertitanMagK. 


GB, esta función requiere 256 MB de 
memoria RAM-). E 
Respecto al uso de esta nueva ver- 
sión, cabe destacar la nueva interfaz 
totalmente rediseñada que, como di- 


ce la empresa, sí contribuye a facili- canes) 

tar las tareas mas complicadas, espe- E 
cialmente gracias a la presencia de a to — 

asistentes en línea y ayuda en panta- 1 a 
lla. La compañía se ha inspirado en - | FP » a | 
Windows xp para confeccionar este * 

centro de operaciones y el resultado . Suministrado de forma gratuita, 
realmente es positivo. “DataKeeper” protege automáticamente 


En el apartado de utilidades poco se — los datos mediante back-up. 


Los que quieran hacer convivir varios sistemas operativos en una misma máquina y 
pasar de uno a otro fácilmente, cuentan con “BootMagic”. 


computer 


"Tamaño en MB MB utázados MB dapondies Estado. 


Prog 


37280 842 Actwo Prenana 


TT Emenddo Ml No asgnado M8 Sm tometo. 


puede añadir a un programa que ya 


: lo tenía todo, así que la empresa Po- 
: werQuest ha optado por retoques de 


detalle, pero incluyen dos nuevas 
aplicaciones: “DataKeeper” y “Boot- 
Magic”. La primera permite la crea- 


: ción de copias de seguridad automá- 


ticamente, mientras que la segunda 
es un gestor de arranque que permite 
tener varios sistemas operativos en 
el mismo equipo. En ambos casos la 
filosofía y la apariencia siguen las 
directrices de «PartitionMagic», por 
lo que la eficacia está asegurada. 


Ll 
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VideoWave Movie Creator 


E VIDEOWAYE 
AV E 


dt) A 


Edición de vídeo 


Precio: 
Fabricante: Roxio 
Contacto: WwWw.roxio.com 
Especificaciones 
Pentium lll a 500 MHz 
64 MB 
40 MB libres 
Windows 
98/Me/2000 
Funciones: Edición de vídeo. 
Incorporación de títulos y 
efectos visuales y sonoros. 
Soporta: AVI. MPEG 1 y 2 
O Fácil aprendizaje 
O Permite crear DVD 
O Carece de línea de tiempo 
O) Elevados requisitos de hardware 


Valoración 7.8 


entro de la marabunta de 
editores de vídeo que han 
aparecido este otoño, este 
producto de Roxio llega con 
la intención clara de diferenciarse, ju- 
gando como principales bazas con la 
facilidad de uso y la posibilidad de dar 
salida al material en formato DVD 


79 € 


CPU: 

Memoria: 
Espacio requerido: 
Sistema operativo: 


VideoWauve Movia Creator Magic 1 


-perfecto para ser estampado con otra 
de las estrellas de la casa: «Nero Bur- 
ning»-. Se trata de un programa pen- 
sado para el uso doméstico, para aque- 
llos que quieren hacer sus pinitos o in- 
cluso producciones de mayor enjundia 
con esos típicos vídeos captados las 
pasadas vacaciones. Los mensajes en 
pantalla son continuos, por lo que es 
muy difícil no saber qué se está ha- 
ciendo en un determinado momento y, 
por ende, permite una curva de apren- 


«VideoWave Movie creator» incluye una buena variedad de filtros, transiciones y efectos 
especiales para añadir a los vídeos. 
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El programa permite dar salida al material 
editado en vídeo. Internet e incluso DVD. 


dizaje muy plana y gradual, incluso si 
se dispone de pocos conocimientos so- 
bre el mundo de la edición digital. 

El proceso de edición en si, puede rea- 
lizarse de tres formas distintas, sin que 
sean excluyentes entre sí. La primera 
-y más sencilla de todas- es 
“CineMagic”, un sistema automático 
que permite editar el material gráfico 
a partir de una música de fondo y un 
determinado estilo. Para aquellos que 
no quieren complicarse la vida y sólo 
buscan un sencillo video doméstico es, 
sin duda, el sistema ideal. El segundo 
se llama “StoryBuilder” (constructor de 
historias) y permite montar las pistas 
por separado, dejando en manos del 
propio usuario la organización del ví- 
deo, la inclusión de título y demás. En 
último lugar figura el Editor del guión 
"StoryLine”, que da el control total del 
proceso creativo al usuario. 
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En lo que a efectos se refiere, el 
grama ofrece las transiciones y * 
más habituales. 

El conjunto se completa con la > 
bilidad de producir DVDs. Esta 
ción permite pasar a este format 
da la producción realizada ante 
mente de forma muy sencilla: c 
sólo clic de ratón. Sin duda es 1* 
los grandes atractivos de esta ** 
mienta, ya que evita tener que 
zar un segundo software -cosa 2 
ocurre con otras soluciones-. 


Nuestra opinión 


Sin duda es una de las mejores 
alternativas a los clásicos de 
Pinnacle. No presenta tantos fits 
ni transiciones como éstos, aun» 
contiene las suficientes como par» 
satisfacer las necesidades más *a 
tuales. Su mayor baza es la facil» 
de manejo, lo que unido a la poes 
dad de dar salida al material eds 
en formato DVD. le convierte en 
programa ideal para las prodiz 
nes domésticas e, incluso semip: 
fesionales. Para los que estén pe 
sando en adentrarse en este muss 
estas Navidades sin duda es una 
opción recomendable. sobre todo 
teniendo en cuenta la profusión de 
programas de este tipo que han ss 
do al mercado este otoño 


e 
As 
A 
e 
Marco: 49 € 
Mr carte: Xara Ltd. 
PE WWw.xara.com 
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ra RAM: 32 Megas 
is requerido: 70 Megas 
-. CD-ROM 


Mm operativo: Windows 
98/Me/2000, xp 
as: Creación y animación 
tos tridimensionales para 
páginas web. Incluye 700 
imágenes y 800 texturas. 
m0 JPEG. GIF y BMP. 
DD table desde el CD 
MO plicidad de uso 
> ¿ados sorprendentes 


re, el ; hle en inalá: 

s y fill . ble les 

Esta f 

irmato 

anter ira3D» permite crear impac- 
a: con tantes, aunque ligeros, tex 
es uno tos en tres dimensiones para 
sta herra encabezamientos de páginas 
que ut e pueden ser usados tanto 
sa que ntaciones tradicionales co- 


. MUONWA REI 


06H > 


2-41n909S> 


mo en páginas web —pudiendo ser ani- 
mados aquíi-. El proceso de instala- 
ción no implica mayores problemas: 
existen dos opciones y, de hecho, pue- 
de ser obviado ya que el programa 
puede ser ejecutado directamente des 
de el CD sin mayores complicaciones. 


Una gran librería 
de imágenes 


El programa incorpora 700 imágenes 
en dos y tres dimensiones ya prepa- 
radas y que el usuario puede modifi- 


all 


Ur. de 


e erramientas y texturas —como la de madera— que incluye el programa. las posi- 
san infinitas. También puede usar cualquier gráfico como tal 
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car a su antojo 
modificando su 
profundidad de 
extrusión, ilumi- 
nación, tipo de 
borde, la fuente 
-incorpora 50 
TrueType diferen- 
tes- y tipo del 
texto, los colores 
y textura -incluye 
800 de fábrica 


1211 


7.148 4 :2:0 


del anverso y el Utilidades tan interesantes como controlar los puntos y el tipo de 


reverso, y el tipo luz son más propias de programas profesionales. 


de animación. To 

dos estos recursos están disponibles 
a través de sencillos botones en una 
interfaz que no presenta mayores di- 
ficultades y con el que es muy fácil 
hacerse, aunque también a través de 
los clásicos menús en texto de la 
parte superior. 

Las herramientas, disponibles en la 
parte izquierda de la pantalla suman 
un total de ocho: opciones de edi- 
ción de texto, de color, de extrusión, 
de creación de botones, de control 
de marcos, de manejo de sombras, de 
texturas y de animación. Algunas de 
ellas son realmente sorprendentes y 
más propias de programas profesio- 
nales; este es el caso del preciso 
control que ofrece sobre la ubica- 
ción, la potencia y el color de los 
puntos de luz, tres variables que dan 
mucho juego a la hora de crear pro- 
fundidad y/o volúmenes. 


computer 


NEO Análisis de productos 


Collins Electronic A 


Diccionario electrónico 
Precio: 49 € 


Fabricante: Softissimo 
Contacto: 902 190 729 


Pentium 
64 MB 
£0 MB 
: Windows 
95/98/Me/2000/xp 
Funciones: Traducción automática 
de 430.000 palabras y expresiones 
del inglés al español y viceversa 
O Uso intuitivo 
O Busca definiciones 
desde cualquier aplicación 
O Carece de línea de tiempo 
O) Interfaz poco visual 


ablar de Collins a la hora 
de estudiar inglés es el 
equivalente a hablar del 
diccionario por excelencia 
que utilizan todos aquellos que quie- 
ren aprender la lengua anglosajona. 
Aprovechando este tirón, la versión 
electrónica recoge el testigo para 
ofrecer a los usuarios de ordenadores 
personales un producto simple pero 


co... ss: 


Ardiwo Edción Búsqueda Ve 7 
| Buicar 


acusar 
acusativo l vt 
acusatorio 
acuse 
acusetas 
acusete 
acusón 
acústica 
acústico 
acutÍ 
AD 
ad infiniturn 


facusar +] f=a ua. WPF F 


Bl cups” to accuse 
acusar a algn de algo 
nos acusan de racistas they are accusing us of being racists 
acusar a algn de hacer algc 
le acusan de promover ta volencia he 1s being accused of promoting molence 

L] Jur) (=incriminar) charge 
acuser a algn de algo to charge sb with sth 
le han acusado de asesinato he has been charged with murder 
acusar a algn de hacer algo to charge sb with doing sth 


to accuse sb of sth 


to accuse sb of doing sth 


RAJA Q-=-3 M-1- 


le acusan de malversar fondos he 1s being charged with embezzling funds 


(=mostraf) 
sus caras acusaban el cansancio 


bredness showed in therr faces 


la empresa acusaba cierta desorganización the company was showing signs of disorganization 


adamascado g ( 
adamascar 
adán 

B (Correos) 


(=regstrar to plek up, register 
este sismógrafo acusa la menor vibracion this sessmometer picks up - ragisters the least mbrabion 


acusar recibo de algo to acknowledge receipt of sth 


ll acusarse vpr 


3 (=confesarst 


to confess 


acusarse de (haber hecho) algo to confess to (hamng done) sth 


(=registrarse) 

mañana se acusará un aumento de las temperaturas temperatures will nse tomorrow. tomorrow here 
be anse in temperature 

esta deficiencia se acusa aquí claramente this deficiency is clearly nonceable here this deficiency 
clearly here 


ACUSAR 


Traducimos acusar (as) por accuse (of) en la mayoría de los casos 


Español - Inglés 


eficaz, capaz de traducir y explicar un 


total de 430.000 términos, tanto en 


inglés como en español. 

Entre las prestaciones más destacadas 
de esta versión están la búsqueda al- 
fabética y aproximada simultánea, es 
decir, que basta con escribir las prime- 
ras letras de la palabra en cuestión 
para que aparezca la lista, alfabética- 
mente ordenada, de palabras que con- 
tienen lo que se busca. También están 
disponibles las referencias cruzadas, 
pudiendo pasar de una palabra a otra 


ES 
CaA.A <€-2-+ M ¿- 


2 banca 


ho epa 


erro pavinge bark caja de ahorros 
na 


e bank acceptance n letra ¿de cambio 


+bank account n cuenta y bancaria 


ebank balance n ualdo 
ebank bil 


«bark card n tarjeta bancaria 


e bank credit n credito - bancario 


+ bank draft n tetra de cambio 
e bank giro n giro + bancario 

e bank holiday m 
ebankican n prestamo -» bancario 
e bank mensger n directoria) 


e barh robber ntedrón »» de banco 
e bank run 


«bank book n libreta ; (de depósitos) 


e bank deposita np! depósitos bancarios 


Nezta;, día -- festivo. (dis -) feriado 


de banco 
+ barh rato m tipo + de interda bancario 


asedio - de un banco 
bank statement n estado ,. de cuenta 


a] 


La versión inglés/castellano no presenta diferencias con respecto a la castellano/ingles. 


pero mantiene su eficacia. 
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acceptance ak'sepron: 


in 


13 aceptación * 


esoo: aprobación ;, acogida 


to meet with general acceptance tener una buena acogida general 


an acceptance lograrla aprobación 
B si 


e acceptance EJPY - c-Adien - ta aceptación 


Desde las propias definiciones es posible 
buscar las de otras palabras sin tener que 
pasar por el buscador. 


con un simple clic de ratón. La copia 
de las definiciones a cualquier aplica- 
ción también se realiza con unos po- 
cos clics de ratón. 

Mención especial merece la opción L- 


Express, un pequeño programa resi- : 


dente en memoria que responde a 
una determinada combinación de te- 
clas -configurables por el usuario 
para pasar la palabra que éste ha se- 


: leccionado al diccionario y buscar au- 


tomáticamente su significado. Este 
recurso responde desde cualquier 
aplicación de Windows. 

El conjunto se completa con un apar- 
tado de información específico, co- 
mo en los diccionarios en papel, en 
el que se describen la pronunciación 
de todas las vocales, diptongos y 
consonantes, las abreviaturas más 
frecuentes y una explicación sobre el 


Computer 


E — 


formato de 
tradas del d 
nario. La int 
es simple, ¡* 
rozando lo + 
aunque clara 
tremadamn 
sencilla de 
zar, por lo 4 
periodo de »: 
dizaje es prácticamente nulo. 


Nuestra opinión 
Setrata de un producto, como de 


"No hay funciones sofisticadas pe 
me capa 


que verbalizara los ejemplos em 
tos que ya se incluyen. Por otra + 
terreno multi 


así los incomprensibles signos + 
ticos de cada definición. 


de las »- 
let dicos 
a inter 
le, inci 
lo pot 
clara y ». 
laments 
de ut 
lo que Y 
de apre* 


Seguridad total 
Instálelo y despreocúpese: 
E£Corle fngta> 
y Tiendas E2Cole Ingta> 


. 2 


3] www.pandasoftware.es 


Software _Análisis de productos | 


il Ranking Software 


En esta página recopilamos y ordenamos los productos que hemos analizado con anterioridad en la revista 
Para que te resulte más cómodo y fácil consultar lo que te interesa, hemos conservado la estructura por tipo 


producto. La lista irá creciendo en próximos números... 


Quter Technologies CacheMan 5.11 
Alexander van Kaam  Molherboard Monilor 5200 
FreshDevices Corp FreshUl 430 

Fabio Vescarelli— Faberloys 24216 

Vilma Software Vilma Registry Explorer 125 
Windows-HO.com — Win Hvance 163 

Xieq Syslems  XMegX-Setup6. 

Epsilon Squared. Inc Instatwatch Pro 25c 

Jguni Vuorío —— ¡vIG Powertodls 110147 E 


Ultrasolt Space Odissey 20 Freeware 37 


Roxio VideoMave More Crealo nE 3 1 
Pinnade Syslems, Inc... Pinnacle Studio 8.1 € 37 83 
y 6 


Finson Finson muvee director Virtual 495€ 


610€ 
TurboCAD Profesional v 7 (MRE 3 8 
CorelDRAW essentials 


Xara 30 5.0 


Enciclopedía Universal Larousse 2003 115€ 
Utilidades disco duro 


Catalin-Adnan Silasi  SiSoftware Sandra 20026897 Freeware 36 7 
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Cons Devsiand Inspector File 
FreshDewces Corp. FreshDiagnose 480 
VulurRadu —— BenchMarx40 
Hermann Hehn — FoSh+v2347 
Execuive Set In. nc- Diskeeper Lile 70414 
Mikhal Ranish-—— Ranish Partion Manager 240 
Soflalon EyeDrive 34 
Kevin Sotway —— Disk Invesligator vi 2 
PlickSoh Team — HDD Temperalure 10 
DIV datarecovery — MBRtool 1.10 


Noél Danjou Media Checker 202 


ScanSoft. Inc. 


Sue Fisher The Font Thing 080 

G Leny Feberg Alphabel Synthesis Machine 
Arjan Mels Aia Mets Font Viewer 112254 
XeFonter36 

FOFEdIW60 

FonlPagev205 
C-fonlProw1.6 
Merosot Fonl Propertes Edfor 
Fonllist 13 

Fonl View 70 


Foni Renamer 


Computer 


11111111114 


Drago Nataly Spealng Prsred IP Ed. 96 € 


36 


% 


E 


55 


82 


Colims Electronic Dictionary 49€ 
Planificadores de rutas 
Guía Europea de Campings 2002 1499€ 
aná ROUTE 2002 Europe BPE 


mas de dad 


¿goñum Ouipost Firewall FREE 151817 — Freeware 
GFI LANguard Network Scanner 20 
ZoneAlarm 26.362 
Tiny Personal Firewall 20.154 
Sygale PersonalFirewall 50 Build 1117 
Securelt 4,70.117 
System Secunty 2002 
FineCrypl 80 
Advanced Net Tools 27 
Ad-aware 5.0 release 5.62 
Spybol-Search Destroy 1.0 
McAfee.com Security Cenler 
Sistemas op 


SuSE Linux 8.0 Professional BIY€ 


Utilidades para Windows 


1495 € 


ashampoo Win0ptimizer 2000 v.1.12 


Utilidades para el correo 


QyberLink Corp. VideoLive Mail 4.0 1999 € 


Control remoto del sistema 
Laplink Gold 1 


Laplink UE 


r Pa M1 / 
¿ q Í e Y / 


automáticas Máxima velocidad y mínimo consumo 
Avanzada tecnología antivirus para Internet y correo Loinstalas y te olvidas 


www.pandasoftware.es/titanium (53) 


L£ EROSKi 
SUPL URENDE 


MENA Comparativa 


IA 


NI renos, ni camel 


Si Papa Noel o los Reyes Magos dispusieran de conexión a Internet, seguramente se olvidarían del estrés que supe 
ne hacer interminables colas, pelearse por la última copia de "Harry Potter” o transportar los regalos. Esas son las 
principales ventajas del comercio electrónico. Pero hay otras muchas... 


omprar online se ha con- 
vertido en una excelente 
alternativa a las tiendas 
físicas. Cada año, los 
comercios virtuales 
mejoran su oferta, su interfaz de 
navegación, y las opciones de pago 
y envío. Y el mejor momento para 
utilizarlos es, sin duda, en Navi- 
dad. Estas entrañables fiestas 
deben ser días de diversión y rela- 
jación, y no un ejercicio de estrés 
en forma de aglomeraciones en las 
tiendas, precios abusivos o la 
imposibilidad de localizar ese 
juguete de moda que tanto desea 
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un familiar. Nada hay más placen- 
tero que levantarse un domingo 
por la mañana, preparar un choco- 
late caliente y sentarse frente al 
ordenador para realizar las compras 
navideñas, con la seguridad de que 
el producto está en stock, y no te 
lo va a quitar el gigante ese de dos 
metros que se ha puesto delante de 
ti en la cola de unos grandes alma- 
cenes. Todo ello, sin olvidar que 
dichos artículos los vas a recibir 
cómodamente en casa, incluso el 
día que tu desees. Se acabó el rom- 
perse la cabeza para encontrar un 
sitio donde esconder los regalos, 


lla A 
nom A ARA 


ego) MEA forera lino wo [ooo a aio 


Las tiendas especializadas suelen ofrecer 
mejor servicio que los grandes almace- 
nes ontine, pero únicamente venden un 
tipo de producto. 


antes del dia señalado... 
Para realizar esta comparativa, 


hemos elegido cuatro tiendas 
regalos y ocio con una amplia 
sencia y larga experiencia en L 
net. Lamentablemente, este * 
de establecimientos no son * 
abundantes en nuestro país, s- 
el negocio online se centraliza 
tiendas especializadas que == 
mente venden un producto: D* 
libros, ropa, etcétera. Si sólo 20. 
res comprar una Cosa, segurarme 
será más productivo recurrir a 
de estos comercios. Los más 1 
tantes se recogen en uno de 
recuadros adjuntos. Pero si lo 
deseas realmente es satisface 


mtdibrocom 


| 
" 
e 


hay que pinchar en el ícono 
de carrito, o equivalente. 


Comparativa 


Internet 


Lo mejor y lo peor de las webs probadas 


El Corte Inglés 


yy te. ELLO HIDE IE 


FNAC España 


ar ac 


no 


E O variedad A O Ofertas y 

as Er === deproductos y promociones 

= ee e O) Ayuda online 2 = ¿| (Puedes recoger 

> E Enfocado hacia en tienda 

= A bc PER e Zn Col nstan 

1 a 2 e 

li-=] = 

: E o a 
Mundogar 
wWww.mUundaogar.com 

O Compensaciones p fr: O Formas de pago 
E porcompras 


de toda la familia en una 
enda, entonces en las cua- : 


sw hemos seleccionado en 


- medad. 


. - 


tado, que casi 
> 


3] 


5Upo- 
las 


Ñ=parativa encontrarás cali- 


nos sencillos pasos 
Ms cada tienda organiza el 
Mano de productos como 
DD 4 parece, en la práctica el 
de compra online es muy 
- de realizar, común para 
Do elas. Al acceder a la página 
«, en pantalla aparecen las 
novedades o las ofertas 
«lentas. En uno de los late- 
le la web suele mostrarse la 
lÉ categorías, que divide los 
de la tienda según su 
*cio y otras clasificaciones. 
* con entrar en cada una de 
secciones, y elegir lo que 
comprar. Si no lo encuen- 
sedes utilizar el buscador 
siempre 


incluye filtros por nombres, fabri- 
cantes, precios, edades y otras 
muchas opciones. 

Una vez que tienes localizado el 
producto, solamente queda pinchar 
en el icono “Comprar” o equivalen- 
te, para guardarlo en la cesta o 
carrito. Esta acción no compra el 


producto, sino que lo guarda para 
pagarlo más tarde, pudiéndose 
anular en cualquier momento. Ele- 
gidos todos los items, el siguiente 
paso es identificarse como compra- 
dor. Para ello hay que registrarse, 


Ed 


Ú O O o 


Listado de pedidos realizados 


05-11-2002 


ndas de 
plia pre 
n Intes 
ste tp 
ON Mi 
is, puet 
aliza +* 
2 Única 
o: DVDs 
lo quie 
lramente 
ira un 
Ss impo*s 
) de los 
¡lo qué 
acer lar 


1410-2002 
07-10-2003 
24-09-1002 
20-09-1002 
17/00-2007 
05-00-2002 
31-04-2002 


Cuando viustces 


ma tarfe sido 


01-11-2007 , 


00 de SEA (O 
0 y pabsendo en al número de pedido podrás restar un saguimento a trards da 


me. 


O71105-70378 


0711017479 Procesado A 
031034-733%4 Procesado “=> 
011007-722 mo 
03092460301 Pendiente meo 
020920-4048) Mo 
020917 64369 Procesado e > 
02090$-47061 No 
020831-06335 Procarado > 


Pedidos que has recilrado en los altimos 90 días 


Su dy pedido está PENDIENTE puedes hacer caminos en el memo pnchando en Pendiente" 


tu estado da envio La mácará que ya na ssñoo e Las 


DE | 


| Hara | Compraw paso a paso | Costes y forma de emndo | Condecsenes generas 


Contacta con Nosotros | Seguridad y Protección de Detos | 


O DVOGOSMOS, SL Todos los derechos reseruados 


La reproducción total O percal de lbs COncamidos de 0909 1000 an provs AROMaCÓn está cementera prurbcda 


o estas registrado puedes chequear la lista de pedidos recibidos, o cancelar el que 


== 3 E O Ofertas Outlet 


facilitando los datos personales. La 
tienda te otorgará un nombre de 
usuario y contraseña, para acceder 
en cualquier momento y consultar 
los pedidos anteriores, o hacer un 
seguimiento en tiempo real del 
pedido en cuestión. De esta mane- 
ra, podrás saber si ya lo han man- 


dado, o si está en el camión de 
reparto. El pago suele ser por tar- 
jeta de crédito, transferencia o 
contrarreembolso. La mayoría de 
las tiendas no te cobran hasta que 
te lo envían, por lo que si el pedi- 
do no está en stock o tardan en 
enviarlo, puedes cancelarlo en 
cualquier momento, sin pagar ni 
un euro. El envio suele ser por 
agencia de transporte, entregado 
en mano, aunque algunas tiendas 
también ofrecen servicio por 
correo ordinario. 

Otra opción cada vez más popu- 
lar, especialmente cuando se trata 
de adquirir DVDs, CDs musicales o 
libros que no se publican en Espa- 
ña, es la compra en el extranjero. 
El proceso es exactamente el 
mismo, aunque hay que tener en 
cuenta ciertos aspectos. Salvo 
excepciones, las tiendas extran- 
jeras únicamente admiten una 
forma de pago: la tarjeta de crédi- 
to. El envío suele ser por correo 
ordinario o agencia de transporte. 
El primer método es relativamente 


O Ejemplo de com 


nas 


barato -sobre los 4 euros-, con un 
plazo de entrega de uma semana 
desde Europa, y entre veinte días y 
un mes desde América o Asia. El 
envio por agencia es mucho más 
caro, entre 30 y 60 euros, pero los 
paquetes llegan en uno o dos días 
desde cualquier lugar del mundo. 


La mayoría de las tiendas no te cobran hasta que envían el pedido: si 
no está en stock o tardan en enviarlo, puedes cancelarlo en cualquier 
momento, sin pagar ni un euro 


E * 
[9] 


a oca 


La compra en el extranjero se ha converti- 
do. en los últimos tiempos, en una moda 

en mn Los DVDs suelen ser más baratos, 
y muchos de ellos no se editan en España. 


Si la tienda se encuentra ubicada 
en la Unión Europea, no hay tasas 
de ningún tipo, salvo el IVA, como 
en España. Si compras en cualquier 
otro pais y el paquete pasa por 
aduana, te cobran un dieciséis por 
ciento adicional. Los envios por 
agencia siempre pasan por aduana, 
los de correos, en raras ocasiones. 
La compra online puede parecer 
un proceso complicado, pero tras 
un par de compras de práctica, 
seguro que acabas repitiendo... 
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Comparativa 


El Corte Inglés 


www.elcorteingles.es 


hop compras) 


al Cher 


ll 4 em. 


a po: 


PS 


24% Sie 


Inves Ebro 1005 

Intel Pentium 4 a 

2,0 GHz. 

De 1.199 € a 

939,55 € 

(156.328 PTA) 
PTA) 


DYO SA 


Valoración 7,5 


De todo. para todos 


Sin prisa, pero sin pausa. 
El Corte Inglés comienza a 
consolidarse en Internet, 
principalmente, debido a la 
falta de competencia. Sin 
embargo, las mejoras con 
respecto al año pasado son 
muy notables. 


hh esulta paradójico que, en un 
país con cuarenta millones de 

h habitantes, resulte imposible 
encontrar más de uno o dos grandes 
almacenes online, con capacidad pa- 
ra ofrecer miles de productos. Segu- 
ramente por eso, la evolución de es- 
te gigante comercial ha sido tan 
lenta. Desde la comparativa del año 
pasado, las mejoras abundan: más 
productos, más categorías, más des- 
cuentos, fichas más claras con fotos 
ampliables y, sobre todo, el recorte 
de los plazos de entregas: en pro- 


Manli Tejas MAGA 


con decodificador 


e nero 


hendoa 
ores 

«ai 
dSjas + eróS, 


ExPres 


DAA de da ve 


SUMARIA 
ta pñcla que ha arrasado 
entaguia... Ahora, 


en 


gasa 


> En Coches 
> En Deportes 
> En Hogar 


Informática 

> En Libros 
> Er, Musica 
> Er 
Videojuegos 
> En Videos y 
DVD 

> En Viajes 

> En VINOS 


DvD 


149,90 € (24.941 


Suscribete 


170 € (28.286 
PTA) 


SS 


compra 


: ductos de consumo masivo como los 


videojuegos, las películas o los CDs 
de música, se ha reducido de diez 
días a 72 horas. Aún lejos de las 24 


horas de las tiendas especializadas, | 


pero más razonable que los inacep- 
tables diez días de los electrodo- 
mésticos o el menaje de hogar. 


Pruebas y 
conclusiones 


Las ventajas de El Corte Inglés, con 
respecto a otras tiendas, son mu- 
chas: enorme variedad de categorí- 
as, aunque algunos apartados están 
algo vacios; numerosas facilidades 
de pago; navegación agradable; ayu- 
da online muy completa; y segui- 
miento en tiempo real del pedido. 
Sin embargo, tanto el precio de los 
artículos como los gastos de envío 
son más elevados que la media. 

Por otro lado, su oferta está enfo- 
cada a las novedades, descatalo- 


«gando productos demasiado pronto, 


o no permitiendo las reservas de 
otros inminentes. Muchos articulos 
están varios días antes en la tienda 
fisica, de cualquier centro, antes que 
en la misma web. 

Si eres un comprador online novato 
o buscas variedad, este'es buen pun- 
to de inicio... 


Tiendas especializadas 


Los cuatro comercios online analizados en esta com- 
parativa. son tiendas con un amplio surtido de produc- 
tos de distinto tipo. Estas webs tienen una serie de 
handicaps, con respecto a tos comercios online espe- 
cializados: la variedad de modelos dentro de un 
mismo producto es escasa. los precios suelen ser 
más altos y el envío tarda más en llegar. Por esa 
razón. cuando sólo hay que comprar un único item 
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-un libro. un DVD. un videojuego—. seguramente es 
más rápido y rentable comprarlo en una tienda espe- 
cializada. Disponen de una mayor gama de productos. 
y amplios stocks de ofertas en artículos que no son de 
primera línea. Muchos de ellos también ofrecen rega- 
tos al comprar (por ejemplo, camisetas, póslers etc.) e 
incluso premios a la fidelidad. en forma de puntos 
acumulables que pueden canjearse por regalos. Como 


FNAC España 


www.fnac.es 


pas a 


e qa ul 


A 


4 % dto permanente en todos los libros 
pa a 


Vivi para conteña 
Gabriel Garcia Márquez 


Viwr para contaría es 
quer Mi noela Os una vde 


me y slo largo de sus 
- páginas se 
4 descubren ecos de 
persones o 
histonas que han 


Cuadernos de todo 
Carmen Martin Gaita 

Al comprado te obsequiamos en 
exclusiva con un fecsimal de uno 
08 sus Cundemos de miancia” 


Dictador 


34,11 El 5.676 pias 
7 Samoa 


Con buena letra 
Josquin Sabine 
¿Un hbro con todas 
Ñ las letras de las 
P canciones del poste 
Ñ golío. para mu y para 
otros. mcluso lan del 
Ultimo disco. con 
óbuyos propios y 


soblado las obras de anotaciones manuscritas cargadas de 


Gabo Todo esto y 


humor? Piérdete por ta calle 


más aderezado con melancoka sin hacer mucho nudo y 


las refouones de 
quen leva ejerciendo el obcro de 
escritor encuenta años 


+ 24,29 4.032 pia 


Valoración 


Popular y vitalista 


La cadena de tiendas gala 
FNAC ha sabido granjear- 
se la complicidad de los 
usuarios, merced a sus 
originales promociones y 
eventos que organiza 
periódicamente. Su tienda 
online es una extensión de 
esta filosofía. 


a popularidad de FNAC se ba- 

sa en su habilidad para ven- 

a der aquello que más interesa 

al consumidor de ocio: libros, DVDs, 
videojuegos, informática e imagen y 


sonido. Gracias a las presentaciones : 


de libros y discos que organiza, o las 
originales promociones —paga 6 eu- 
ros por cualquier película VHS vieja, 
al comprar un DVD- su clientela 
siempre es abundante. 


Í La tienda online presenta una serie de 
Í servicios que no están presentes en 


computer 


pra el acelerado durario 19 dias y 
500 noches 


e 19,96| 3.319 pts 


la competencia: venta de libros + 
cos de importación, posibilidad + 
coger el pedido en cualquiera “+ 
tiendas, para ahorrarte los gas* 
envío, una cesta con “Mis dese: 
donde guardas los productos + 
gustaría comprar en un futuro 
ver si bajan de precio, o el siste 
pago Paybox, a través de móvi 


Pruebas y 
conclusiones 


Entre los puntos fuertes que pass 
cadena FNAC destacan el exce 
servicio de ayuda online o la + 
ga en 24 horas de algunos prod: 
como las películas, los libros 
videojuegos. Sin embargo, ot 
ticulos más escasos, como los = 
tores o los ordenadores de bots 
aumentan el plazo entre las 72 
ras y los 21 días. 

También es justo criticar ciertas 
diciones inexplicables, como e 
bro inmediato del pedido, inc 
aunque no esté en stock o el 
de 180 euros para usar tarjeta 
quier compra superior a ésta 


: dad exige una transferencia bar 


que retrasa el envío del product 


: par de días. En todo caso, si co 


y aceptas estos defectos, FNAC * 
mucho que ofrecer. 


siempre. el mejor consejo es visitar varias tiendas 
especializadas. varias generalistas. y buscar la me 
oferta. Algunas de las más populares son: 
www.dvdgo.com 

www.centromail.es 

WWW.areapc.com 

www.elmundoibro.com 
www.amazon.co.uk 


¿3mMmoO 


mo.com 


Moda € Mada alía — Electeómica — Vu | (da 
mr 


bros y 
idad e 
era de 
, gastas 
deseos” 
tos que 
¡turo, 
sistemá 
nóvil. 


1e posee 
excel 
o la ent 
prod" 
bros e 
, Otros e 
> los mi 
le bols 
las 72 


iertas - 
mo el e 
o, inc 
o el lis 
jeta. [ 
sta cas 
ta bane 
roducte 
si con 
FNAC t 


endas 
la mejor 


. salvo en la sección “Outlet”. Así se 
. ación 6 5 llama al fondo de stock con objetos 
pasados de temporada, que es posi- 
dE ble adquirir con descuentos de un 40 
Elitista o un 60%. 


aquellos que piensan 
a calidad es mejor 
a cantidad. Dommo 


y productos de pri- 


Busque. compare... 


cualquier artículo. ya sea a través de 
us? o en una tienda fisica. siempre exige el 
preparativo: “barrer”. literalmente, el mayor 
us de comercios posibles. para encontrar la 
uu relación calidad/precio. Si vives en un pueblo 
2 o una ciudad estándar, este proceso puede 
e a visitar cinco o seis tiendas. y comparar 
mo»... Pero en Internet es fácil encontrar decenas 


Ord y | Perder PA [E ¿JERES CORTAR 
: fo FACTURA POR 
Hares/bombanes: Regalos Casa | Bagales Emprera | Dont Salecoona una * 2 > LA MITAD? 
f 2 1os goíabras * 


Mencs de 10€ Musvos productos Última hora 


RADAR SA y Mejamos acosegacta | Quiénes somos ¡ Seguridad Privacidad [05 2002 demas csuamvs cromos | [o mtactasos 


Pruebas y 
conclusiones 


Dommo destaca por las variadas 
: “tentaciones” pensadas para atraer 
'a una selección de al cliente: en la primera compra te 
regalan 6 euros, el plazo de devolu- 
- ción es de treinta días, si tu pedido 
clase que pueden tiene un valor superior a 100 euros 
ste de más de un los gastos de envio son gratuitos, y 
á si el plazo de entrega supera la se- 
» estas Navidades. mana, también te los regalan. Pre- 
cisamente, esta es la primera de las 
numerosas limitaciones de la tien- 
y ocasiones en las que com- : da, con respecto a las demás: la en- 
»rar el último CD de moda o : trega varía entre los 2 y 7 dias, de- 
ona corbata de compromiso : masiado tiempo para productos de 
ciente para quedar bien. Es . ocio como los DVDs o los CDs de mú- 
o encontrar un regalo ex- : sica. Además, la selección de artí- 
que deje huella. Dommo : culos es muy limitada, las fichas no 
Ds precisamente eso: una selec- : muestran información completa -en 
s primeras marcas y artículos : los DVDs no es posible saber el for- 
» de encontrar, en varias ca- : mato de pantalla, por ejemplo-, y 
2. moda, perfumes, flores, - tampoco indican si los productos es- 
DD bs, electrónica, vinos, etc. : tán o no en stock. Nos encontramos 
1 ay que asumir que sus pre- : ante un servicio comercial con unos 
son precisamente baratos, y : objetivos muy concretos, para un 
tas brillan por su ausencia, : mercado reducido. 


Comparativa Internet 


Mundogar 


v.munadogar.com 


lop 10 Qutler 


a 


ll a: ; 
"Al Frentes 

MEDISANA 
Hogar y menaje ART Rowenta 
Infarménca xt de na. 
Fotograha óptica Manicura- Tensiómetro 
relojes (A pedicura con VC-14 de ENVIO GRATIS 
Salud y Belleza y secado de sy SBeuror > 

ús 2 4 a 60,04 € AMET 
his eepresrata 9.990 ptas 
e 908. ptas (Camaras) 


3 


y e , 
Mi consulta es € : 
«o E E 


6 ferencia al hogar: pequeños electro- 
domésticos, bricolaje, jardín, viti- 
cultura... Por desgracia, algunas de 

mE sus categorías, como la de Informá- 
Limitado tica, están presentes únicamente pa- 
ra rellenar, pues los artículos que se 


ojiia ofrecen son muy escasos o, directa- 
Los regalos prácticos SU€- : mente, ya están obsoletos. 


len ser los mejores: una 
útil lavadora o un tensió- Pruebas y 
metro. Electrodomésticos. Conclusiones 


: : Buscando un poco en su página web, 
menaje: fotografía, salud y es posible encontrar numerosos ar- 
viajes. informática... Todo tículos con ofertas, a buen precio. 


esto, y mucho más podrás Los sistemas de pago son muy abun- 
E : dantes, destacando el original mé- 


encontrarlo en el sitio de todo denominado “MobiPay” para pa- 

Mundogar. gar desde el móvil sin necesidad de 
usar tarjeta, y los envios gratuitos 
a partir de 100 euros. 

ya a tienda para aquellos que : No obstante, las deficiencias no se 


Valoración 


no saben qué regalar”, po- * quedan atrás. El plazo de entrega es 

dría ser el eslogan publici- : de siete días, un tanto excesivo e 
tario de este comercio virtual perte- . inaceptable en los tiempos del AVE 
neciente al grupo Iberdrola. y los puentes aéreos. Puesto que 
Cuando las ideas escasean y el tiem- : ciertos apartados disponen de muy 
po apremia, no queda más remedio : pocos artículos, Mundogar resulta 
que recurrir a toda una colección de - una buena opción, si no acudes a 
objetos poco originales: unos pris- : comprar con una idea preconcebida; 
máticos, un reloj, una batería de co- : simplemente, déjate seducir por lo 
cina, un secador o un aspirador. - que ofrece su página web, y seguro 
Mundogar dispone de una apreciable : que encontrarás algo que se adapte 
selección en todo lo que hace re- : a tus necesidades. 


de comercios dedicados a todo tipo de negocios. Y. mejor precio. o descubrir establecimientos que no 

en muchos casos. incluso puede interesar comprar conocías. Si lo que quieres es conocer la opinión de 

en el extranjero. Por fortuna. existen páginas webs los compradores. entonces no dejes de visitar Ciao!, 

que facilitan la tarea de selección. Kelkoo, en www.ciao.es. o Dooyoo. www.dooyoo.es. donde se 
http://es.kelkoo.com. es un excelente comparador de recogen. literalmente, decenas de miles de opinio- 

productos: recoge decenas de miles de artículos de nes sobre todo los temas y productos posibles. Basta 

todo tipo. y compara sus precios en centenares de dedicar unos pocos minutos a estas páginas, para 

tiendas. Es una inmejorable forma de conseguir el ahorrarse muchas decenas de euros... po 
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E hlfrret 


Internet 


Información sobre 
las pruebas 


Si no estás seguro del significado de 
algún campo de la tabla de resultados. 
búscalo aquí. 

Cookies: Algunas páginas guardan en 
el disco duro del usuario pequeños 
ficheros que registran la cesta de pedi- 
do. los lugares que visita para mostrar 
productos asociados. etc. 

“Pop-ups” (Ventanas emergentes): Son 
páginas web de pequeño tamaño que 
se abren automáticamente mientras 
navegas. mostrando publicidad. noti- 
cias, etc. Algunos usuarios las conside- 
ran molestas. 

Personalización de la web: Indica si la 
tienda permite elegir la información 
que muestra. cuando se realiza una 
nueva visita. Por ejemplo. s+ sólo que- 


remos ver en portada ciertos tipos de 
productos. o quizá eliminar las ofertas, 
o mostrar sólo ofertas, etc. 

Gastos de envío: En algunas tendas 
son fijos. en otras no. En este caso. el 
valor mínimo indica el peor sistema de 
envio, es decir. tardarás más en recibir- 
lo. Por ejemplo. a través de correo. Las 
agencias de transporte como Seur o 
UPS entregan en 24 o 48 horas, pero 
son más caras. 

Seguimiento del envío: Ciertas tiendas 
permitan conocer si el envío ha salido 
del almacén, si está viajando en el 
camión de transporte. y el día en que 
será entregado. 

Devolución: Casi siempre la propta tien- 
da dispone de un servicio que se encar- 
ga de todo. pero a veces puedes elegir 
la empresa de transporte que devolverá 
el producto, 

Seguridad: Todas las ttendas online 
profesionales trabajan en un entorno 
seguro que garantiza que nadie puede 
acceder a los datos personales de los 
clientes. Un sistema de encriptación 
codifica (oculta) los datos personales. El 
más conocido es el sisterna SSL. Utiliza 
claves de 40 o 128 bits. Obviamente. 
como mayor sea esle número. más 
segura es la tienda. pero 40 bits es 
suficiente para sentirse tranquilo. Por 
desgracia. muchas tiendas no especifi- 
can el número de bits que emplean. 
Existen también empresas certificado- 
ras, que se encargan de ofrecer esa 
encriptación. y comprobar que la tienda 
es segura. Las más conocidas son 
Verisign. Thawte o Tucows Digital 
Certificate. 
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Comparativa 


Tamaño de la página principal 
Cookies 

“Pop-ups” A 
(Ventanas emergentes) 
Sistema de seguridad 


Personalización de la web 
Ayuda online 
CONTENIDDS. 

En primera página 


Categorías de productos 
Ficha de los productos 


Información de los productos 
Opinión del cliente 

Indicador productos en stock 
Fotografías 

Ampliación de fotografías 
Futuros lanzamientos 

Tipos de ofertas 


SERVICIOS 
Bolelín de novedades 


Buscador de productos 
en stock 


Localiza productos 
no disponibles 
Reservas 

Tipos de pago 


Pago Aplazado 
Tipos de envío 
Gastos de envío 


Plazo de entrega 
Seguimiento del envío 
Servicio de Atención al ctiente 
Devolución 

Otros 


Valoración 


| www.elcorteingles.es 


902 224 411 


Datos personales. NIF. 
e-mail 


Noticias, ofertas. 
regalos 


Muy buena 
Muy buena 
No 

Muy buena 


Ofertas. novedades. lo 
más vendido. catego- 
rías, buscador. ayuda, 
atención al cliente 


26 

Descripción, fabricante. 
precio, financiación. 
glosario 


SÍ. Muy abundantes 
sí 
sí 


Días de Oro, 5% des- 
cuento en libros 


sy Up O 


Sí. Dfertas 
Sí. Por tienda 
sí 


Si 
Tarjeta. conirarreem- 


4,18/5.95 € 


72 horas-10 días 

sí 

Teléfono, e-mail. tienda 
Servicio propio 
Financiación en tiempo 
real. trailers, escuchar 
música, envío para 
regalo. catálogos. venta 
de entradas 


Datos personales, NIF. 
e-mail 


Noticias. catálogos. 
invitaciones. descuentos 


Buena 
Muy buena 
Parcial 
Muy buena 


Novedades, compromi- 
sos. servicios. atención 
al cliente. buscador 
categorías 

7 


Descripción, fabricante. 
precio, productos 
relacionados 


Dutlet, 6 € por cual- 

quier película vieja en 

VHS al comprar un DVD 
Fi 3. 

Sí. Ofertas, noticias 

y evenios 


Sí. Por categorías 
No 


sí 
Tarjeta. contrarreem- 
bolso, Paybox 


No 


Chronopost 
2.5/6.88 € 


24 horas-21 días 

sí 

Teléfono. e-mail, tienda 
Chronopost 

Venta de entradas. 


reportajes. personaliza- 
ción, Club FNAC 


Puntuaciones 


7.5 


Computer 


7 


SSL y Verisign SSL y Verisign 


Datos personales. NIF, 


e-mail. preferencias. 
gustos 


Noticias. ofertas 


Datos personales. 
e-mail 


Noticias. ofertas 


Buena 


Novedades. selecciones, | Novedades, ote 
categorías. buscador categorías, busca 
atención al che 


1 11 


Descripción. fabricanta. | Descripción. fat» 

precio precio, productos 
relacionados sum. 
un amigo 


Regular 

No 

No 

Sí. Muy abundantes 
sí 

sí 


6 € de descuento 
en la primera compra 


SÍ. Novedades Sí. Novedades y 


Sí. Varios criterios sí 
si No 


No No 


Tarjeta. contrarreem- Tarjeta, contrarres- 
bolso bolso. Cuenta 
Mobipay. financia 


No sí 
No fecilitado Servicio propio 


Según fecha de entrega. | 5 € 
Entre 0y8 € 


2-7 días 7 días 

sí No 

Teléfono. e-mail Teléfono, e-ma* 
Servicio propio Servicio propio 
Recomendaciones No 


IOETTA 24 LA TIDA DIA 


65,94 € / 3 días 
(regalo mapa) 


22 coleccionista 
ter de los Anillos” 


ofertas. 
buscador 
cliente 


. fabricas 
luctos 
S. aVISar a 


E 


33,35 € (unidad) / 10 días 


Palm Zire 


m0 Para cada pro- 
A sa indica su pre- 


La compra en El Corte 
Inglés es muy inluiliva. Con 


nal ak plazo de entre- el icono de “carro de com- 

> Dn incluidos los O 

o . . ductos en ta cesla, Puedes 
a de envio Iramilar el pedido. conti- 


nuar comprando o anularlo. 
Cuando lo Iramitas. mtrodu- 
ces lus dalos y la forma de 
pago. y ya has acabado. En 
cualquier momento puedes 
ver la situación de lu pedi- 
do. Comtrota el plazo de 
enlrega. ya que por defecto 
es de 10 dias, pero algunos 
4 productos “express” tienen 


390.07 € / 7 días 


(En cajas de 6 unidades) 


139,90 € / 10 dias 


65,95 € / 1 día 
(regalo BSO) 


- 
+ 


¡Pra ero Cangri ques res as 


359 € / 1 día 


No disponible 


¿ampra online: 
un ejemplo práctico 


comprobar la eficacia de las tiendas analizadas en la comparativa. hemos comprado varios productos, de idénticas 
terísticas, en todas ellas. Aunque cada una utiliza su propio sistema de muestrario, proceso de compra y pedido, los 
ss son los mismos: pinchas en el botón “Comprar” del producto, te registras en la tienda aportando los datos básicos 
1 hay que hacerlo la primera vez), eliges el tipo de pago y envío.... ¡Y en unos días. el artículo en tu propia casa! 


| 
-- 

rd 

| 


L 


62.99 € / 4 días 


A PPP = 


———— a) 


No disponible 


p.= 

re — ms 

ada 8 n nl 
27,50 € / 7 días 


131 € / 1 día 


La mayor virtud de FNAC es 


que enirega lodo en 24 
horas. pero cuidado. a veces 
pone que esiá en stock y 
luego no lo esta. Además, te 
cobra al completar el pedi- 
do. no esperan a comprobar 
si está en slock. En la ficha 
del producto puedes leer la 
opinión de los clienles, así 
como comprarlo o guardar- 
lo en una lista de deseos. 
También puedes realizar un 
seguimiento del pedido 


133,90 € / 2 días 


En Dommo. antes de pulsar 


el botón de compra. lienes 
que elegir si es para li o 
para otra persona. en cuyo 
caso se envolverá con papel 
de regalo. En ta pantalla del 
producto hay bolones para 
aumentar o reducir el 
múmero de unidades. o 
borrar artículos de la isla 
Una vez completado. basla 
con pulsar en “Continuar” e 
introducir los datos perso- 
nales, Con la opción “Mi 


Computer 


485 € / 7 días 


No disponible 


No disponible 


Dispones de Ires opciones 


Comprar. Añadirto a la cesta 
(para pagarlo más tarde) o 
añadirlo a una lisla de rega- 
los. Anles de pagar lienes 
que regisirarte. Tambien 
puedes participar en diver- 
sas promociones de MSN 
punlos y dinero virtual 
icupones). El proceso se 
compleja al elegir ta forma 
de pago. El plazo de entrega 
es basiante largo. asi que 
ten paciencia 


Comparativa 


Internet 


La situación del 
comercio electró- 
nico en España 


Mientras realizábamos esta compa- 
rativa. analizando y comprando en 
las tiendas online comentadas. 
hemos ido conociendo las ventajas y 
los defectos de cada establecimien- 
to, reflejados en las fichas. Pero ha 
sido al realizar la tabla de precios 
de varios productos cuando hemos 
constatado las graves deficiencias 
que experimenta el comercio elec- 
trónico en nuestro pais. Lejos de 
progresar. al menos en lo que a 
grandes centros comerciales se 
refiere, se ha producido un impor- 
tante receso. con respecto al año 
pasado. Es cierto que han florecido 
numerosas tiendas especializadas 
en DVD, libros. discos. videojuegos, 
y otros productos de gran consumo. 
Pero la situación relativa a los gran- 
des almacenes online es muy dis- 
tinta. Las tiendas comentadas en la 
comparativa disponen de numero- 
sas categorías y productos variados, 
pero la selección. dentro de un 
mismo tipo de artículo. deja mucho 
que desear. Por ejemplo, y tal como 
queda reflejado en la tabla, nos ha 
sido imposible encontrar la misma 
botella de vino, la misma tarjeta 
gráfica o el mismo disco de música 
en todas ellas, para comparar pre- 
cios. Si en una tienda está disponi- 
ble la afeitadora Panasonic modelo 
ES3001. en otra sólo se vende el 
ES4001... Las escasas posibilidades 
de elección son alarmantes: es casi 
imposible encontrar modelos espe- 
cíficos. así que no queda más reme- 
dio que elegir uno de los existentes 
en stock. o recurrir a una tienda 
especializada. 

¿Qué es lo que está ocurriendo? 
¿Por qué el comercio online en 
España no despega? Durante el año 
2002 han desaparecido tiendas vir- 
tuales de referencia. como Via Plus. 
Submarino o Alcoste y. lo que es 
peor. nadie les ha tomado el relevo. 
¿Somos malos compradores onli- 
ne... o son los vendedores, los que 
no saben adaptarse al medio? 
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Internet 


Descargas 


Descárgalo desde: 


Navega sin esperas 


http://www.microsurfer.com/downloas 


Bucear por los enlaces que contiene una página web. especialmente si usas una conexión a 56 Kbps. es desesps 


rante. Con «MicroSurfer 2.1» podrás saltar de una página a otra sin esperas. 


odo el mundo, incluso los usuarios de 
cable o ADSL, experimentamos la agó- 
nica pausa que se produce cuando se 
carga una página. Esto se puede “disi- 
mular” abriendo varias al mismo tiempo, y leer 
una mientras van cargando el resto. Pero con 
ello sólo conseguirás sobrecargar los recursos 
de tu ordenador, y abrir un montón de venta- 
nas que cuesta mucho cerrar y manejar. Por 
suerte, existen pequeñas utilidades que solu- 
cionan el problema. Este mes te presentamos 
«MicroSurfer 2.1», una especie de “almacén 
temporal de webs” en donde cargas en un 


segundo plano las webs que tu eliges, y la pro- 
pia aplicación te avisa cuando están prepara- 
das para ser leídas. Entonces sólo tienes que 
pinchar en una u otra, para verlas sin esperar 
ni un segundo. Además, no tendrás que abrir 
infinitas ventanas. 

Descargarlo es muy fácil: visita la página 
www.microsurfer.com/download.html y baja el 
programa a tu disco duro. Haz un doble clic en 
el fichero de instalación, y ya está: sólo tienes 
que registrarte la primera vez que lo uses (un 

| nombre y un e-mail es suficiente), para 

| comenzar a sacarle provecho. 


Free Dewnlc94! 


MAR Surter 


Software for professional 
researchers...and the rest of us 


A A des 
en 


Stop Sesrching And Start Finding 
With MicroSurfer: 


* dd am oia Toe Mcoboriar 
ul Occ POLACO ás 1 ya 


E) Instalación y funcionamiento 


Mientras navegas, puedes abrir «MicroSurfer 
2.1» en cualquier momento. Se trata de una 
simple ventana de Windows. Hazla más o me- 
nos grande arrastrando los bordes de la venta- 
na, y sitúala en un sitio que no estorbe arras- 
trando la barra superior de dicha ventana. 


En primer lugar, vacía el almacén con la orden 
New del menú File, para eliminar los tutoria- 
les que se incluyen por defecto. Antes puedes 
consultarlos si quieres conocer todos los se- 
cretos de la aplicación. 


Su? (10 
“3 Unnamed MicroSurfer Tour 


A continuación navega normalmente por las 
páginas que desees, y cuando encuentres un 
enlace al que quieres acceder, ya sea un salto 
a otra web o un botón de un menú que lleva 
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a otra sec- 
ción, 
arrástralo 
dentro de la 
ventana de 
«MicroSurfer 
2.1». Puedes 
arrastrar to- 
dos los enla- 
ces que quie- 
ras. 
Simultánea- 
mente, se irán 
cargando en 
segundo pla- 
no, mientras 
tú visitas la web en la que te encuentras, O 
cambias a otra. Observa los botones del al- 
macén: si aparece un disco amarillo, es que 
la página web se está cargando; si está verde, 
el proceso se ha completado; si es violeta, es 
| que ya la has visto al menos una vez. 

| Pincha en las páginas que se muestren con la 
| luz verde o violeta, y se colocarán instantá- 
| neamente en la ventana del navegador, sin 
que tengas que esperar. 


YI Mieroturtes Plus. O: 


] 


AAA 
39 Unnamed MicroSurfer Tour 
Y EAGB Advance News Page 
) EAcB Advance Neves Page 
EAGB Advance News Page 
https: //adwords.google.com/ 
Il) Acerca de Googie 
1 Ayuda para la búsqueda Google 
% cooge 
1) Busqueda Googt de imÁgenes 
 Googie 


Cuando te 
canses de 
esas webs, 
| vacía el al- 

í macén con la 
orden New, 
y vuelve a 
comenzar. 
También pue- 
des guardar 
los grupos de 
páginas (que 
el programa 
bautiza con 

í el nombre de 


Y MicroSurfer Plus ¡mlp4 


AM A 
9 Unnamed MicroSurfer Tour 
 EAG8B Advance News Page 
0% £nca Advance News Page 
EAGB Advance Neves Page 
https: //adwords.google.com/se 
A Acerca de Google 
Ayuda para la búsqueda Google 
Google 
1) Busqueda Google de mAigenes 


9 Google 


YA MicroSurfer Plus a OX 
Y Edit View Go Help 
New 
Open... 
Save 
Save As... 


Ctr+O 
Ctri+S 


pur 
$ Page 


Register... 


Exft 


tours, en cualquier momento, simplemente 
entrando en el botón File y pinchando en 
orden Save. Después los recuperas con la 
den Open. Así creas grupos de navegació: 
tener que buscar las webs en la lista de * 
tos. Se nos ocurren pocas formas mejores 


| sacar provecho a una conexión lenta... 


Por un puñado de euros 


MicroSurfer Store 


La versión básica de «MicroSurfer 2.1» es gra 
tuita y funciona para toda la vida. Pero si quis 
más funciones. como incluir e-mails en el ais- 
cén, tendrás que pagar 49.95 dólares 


Descargas Internet 
' - - ro mSoft We b Alb Uu m Descárgalo desde: http://www. biromsoft.com/webalbum 


us fotos en Internet, 
en un minuto 


2 reunido un montón de fotos increíbles, y quieres compartirlas con todo el mundo. No te lo pienses: cuélgalas 
na página web. Ah, ¿no sabes crear una? No hay problema: con «WebAlbum», la tendrás lista al instante. 


rear un catálogo on-line de fotos no es «BiromSoft WebAlbum» se encarga de todo: en 


una tarea complicada... Si dominas el primer lugar, crea la pagina web con el diseño 
lenguaje HTML o has dedicado semanas | que tu elijas, y posteriormente coloca las dia- 
a estudiar uno de esos programas crea- positivas de tus fotografías a modo de presen- 
de webs... Nosotros te proponemos algo tación; el visitante sólo tendrá que pinchar en 


sencillo: utilizar «WebAlbum», una divertida | ellas para verlas, y usar las flechas de navega- 
ón con la que podrás crear páginas webs | ción para moverse. 

tos, simplemente seleccionando aquellas No te lo pienses: descarga el programa desde 
o eres usar, y poniendo un pie de texto www.biromsoft.com/webalbum (sólo ocupa 1.3 
explicar lo que muestran. ¡Y si eres muy Megas) e instálalo haciendo un doble clic en el 
uo incluso puedes ahorrarte el último paso! fichero obtenido. 


5% Instalación y funcionamiento 


dícalo. El último paso es obligatorio: pincha 
en el botón All, dentro del apartado Generate. 
Entonces «WebAlbum» generará la ansiada 
web. Recuerda que el fichero de apertura (el 
que usa tu proveedor de Internet para abrir tu 
página, y ponerla en la Red) se llama 
INDEX.HTML. Si tu proveedor sólo admite la 
extensión .HTM, no te guedará más remedio 
que renombrar los ficheros. ¿O es que pensa- 
bas que todo iba a ser automático? Sube la 
flamante web a Internet, y a disfrutar... 


ca «MWebAlbum». Verás que está compues- 
ss una colección de solapas asociadas a 
us no de los pasos que debes completar. 
mente, empieza por el primero: pincha 
== solapa Album y crea un nuevo álbum. 
2 puedes abrir uno ya existente. 


w 


CAN S WebaAlbum 


En la solapa Settings selecciona un bonito 
fondo para tu web -incluso puedes ver su fu- 
turo aspecto en miniatura-. No te olvides de 
echar un vistazo a los botones de la izquierda, 
ya que dan acceso a más modificaciones. No 
hace falta que toques ninguna, salvo Picture 
Page: puedes elegir qué información quieres 
que aparezca debajo de la foto, como la reso- 
lución, el tamaño, etc. 


| 
nente | 
) en la 
a la or | 
ción $ | 
le fav y solapa Pictures debes elegir las fotos | 
res de us eres incluir en tu catálogo on-line. | 
na los botones de la parte inferior para | 
us las imágenes o quitarlas. En la casilla 
Dire title escribe una descripción, si te | 
use. Puedes utilizar las flechas para subir 


Estamos acabando. Sólo queda visitar la últi- ¿Cómo cuelgo la página? 


ma solapa para decidir dónde quieres guardar At ti re e pa 
tu página web. Si deseas crear carpetas sepa- IOMA ISAO BCRA SADA 


radas para las diapositivas y las imágenes, in- a 


sr ciertas fotografías dentro del álbum. 
ss el que decide el orden en que aparece- 
e Faltaría más! 


10 4, Documentimy Pienaos esto JPG 
Ey Decana My Pc ieagle 2JPE 
€ y Docarmerti My Ptos bese JPG 

1 € ay Documenta My Precnaet beagle A JPG 
£ y Documents My PechaasipesgtelS JPG 

¡y Prcrane bai PG 


Para colocar la página en la Red, necesitas la di- 

rección del servidor FTP de tu proveedor y las 
contraseñas. Introduce estos datos en un pro- 

grama de FTP. y mueve los archivos de la web de : 

tu disco duro a la carpeta vacía del servidor FTP. [> 
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Descargas 


Ad-Aware 5.83 


Acaba con 
el software espía 


Descárgalo desde: http://www.lavasoftusa.com/downloads.html 


Descargar programas gratuitos, navegar por páginas de dudosa reputación, 
y usar ciertas aplicaciones de intercambio de ficheros, conlleva el riesgo de 
infectar el PC con todo tipo de software espía. Es hora de eliminarlo... 


as páginas de publicidad, hoy en día, 

no dan tregua: te cuelan un programa 

espía, con el que detectarán las webs 

| que visitas y otros hábitos de uso del 

ordenador, que después serán enviados a una 
dirección desconocida. No se dan cuenta de que 
no tienen derecho a entrometerse en tu intimi- 
dad, así que no queda más remedio que “Lim- 
piar” el disco duro de estos programas basura. 
con utilidades como «Ad-Aware 5.83». 


En primer lugar, necesitas descargar la aplica- 
ción de www.lavasoftusa.com/downloads.html 
y bajarte la última versión. Este programa es 
el encargado de chequear el sistema, pero 
también necesitas un complemento llamado 
RefUpdate que actualiza la base de datos de 
software espía. Todo está ahi. 


e 


PP 


Mas entera o rl 0 0,24 AD Py 


POTROS parta hey pa 


2 


Instala los dos ficheros descargados. A conti- 
nuación, arranca RefUpdate para actualizar la 
lista de soft- 


vara espla 


pr Elige un servi- 


a dor y pulsa 
CE Connect. Si 


[rugher A 
Í Tme old "refiist sig” Mes are no tonger supported 

| mslaled relerenceme Gale 15.06 2002 

| Connecting lo Oyitat-soluions co uk 


drartal-soluUbons £o uk 


no se conecta, 
elige otro 
hasta que ob- 
tengas la ac- 
tualización. 


| Connectea 
H [ Cneclang for updates 


| VE 


Es el turno de «Ad-aware 5.83». Ponlo en mar- 
cha y echa un vistazo a la ventana principal. En 
el apartado de Configuración puedes cambiar 
las opciones de chequeo, los directorios donde 
se almacenan los resultados, y el software espía 
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Marz l retecencs by cala 
Len 0 a a) 

Sado rada (sho, añ corbománco) 
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E husos toi 


que no deseas eliminar, pues muchos programas 
dejan de funcionar cuando se borra. Es el precio 
que hay que pagar por usar cierto software gra- 
tuito... La configuración por defecto funcionan 
bien, no hace falta tocar nada. 

En la columna de la izquierda eliges las unida- 
des que quieres chequear. Después pincha en 
Scan Now y el programa buscará el software 
espía. Cuando acabe, marca los ficheros basura 
que deseas eliminar, y tu disco duro quedará 
completamente limpio. 


No te olvides de usar la utilidad RefUpdate, al 
menos una o dos veces a la semana, pues es 
imprescindible que la base de datos de softwa- 
re maligno esté actualizada, si no el chequeo 
no servirá de nada. 


computer 


Direcciones de utilidad 


E 
Diccionarios 

http://www diccionarios.com 
http://www.vox.es 
http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm 
http://www.elmundo.es/diccionarios 
http://www.techweb.com/encyclopedia 
http://whatis.techtarget.com 


Creación de webs 

http. //www.desarrolloweb.com 
http://www.webaprendiz.com 

http://www portalmundos.com/mundowebmas 
hittp://www.webestilo.com 


Periódicos 
http://www.elpais.es 
http://www.elmundo.es 
http://www.avutes 
http//www.elperiodico.com 
http://www.lavanguardia.es 
http://www.abc.es 
http://www.larazon.es 
http://negocios.com 


Buscadores 
http://www.google.corn 
http://www.ozu.es 
http://www.ch.com 
http://www.excite.com 
http://infoseek.go.com 
http://ixquick.com 
http://www.es.lycos.de 
http://www.mamma.com 
http://www .telepolis.com 
http://www.wisenut.com 
http. //es.yahoo.com 


Descargas _____ 
Software 

http://www.softonic.com 
http://www.superarchivos.com 
http://www.donfreeware.com 
http://www.download.com 
http://www.downloadshareware.com 
http://www.hormiga.org 

http://www. umbo.com 


Drivers 
http-//www.windrivers.com 
http://www.solodrivers.com 
http://www.drivers.com 
http://www driverzone.com 


Juegos 
http://www.fileplanet.com 
http://www.gamespy.com 
http://www.fileshack.com 
http://www.demonews.com 


Parches 
http://www.gonegold.com 
http://www.patches-scrolls.de 


Vídeo 
http://www.windowsmedia.com 
http://www.quicktime.com 
http://www.real.com 
http://www.divx.com 
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Intern et Enlaces 


En la variedad está el gusto. y como cada lector tiene los suyos propios, la sección Enlaces siempre intenta ser +: 


más heterogénea posible. Si te gusta el cine. los videojuegos, el buen comer, la Astronomía o. sencillamente, es 
bien informado de todo lo que sucede en el mundo, bucea unos minutos por nuestra selección mensual. 


Qué es: uno de los buscadores más veteranos 
y prestigiosos de Internet. Acaba de sufrir una 
drástica remodelación, y ahora actualiza la 
base de datos mucho más rápido. Incorpora un 
asistente de búsqueda en la ayuda, localiza fi- 
cheros PDF y noticias, y detecta webs esquivas 
mediante el uso de abreviaturas, entre otras 
muchas cosas. 

Usala para localizar cualquier página o dato 
que necesites, ya sea información, imágenes, vi- 
deos, e incluso ficheros MP3, 

Su mejor característica es el potente traduc- 
tor «Babel Fish» que traduce cualquier texto o 
web a cualquier idioma, así como la facilidad 
para localizar las páginas más interesantes. 
http://es.altavista.com 


Qué es: una inmensa base de datos con 
300.000 pantallas de casi 4.000 juegos para 
todos los ordenadores y consolas existentes. 
Se actualiza constantemente y es muy fácil en- 


contrar cualquier título, por antiguo que sea, 
gracias al menú de categorías y el versátil bus- 
cador que incluye. 

ala para ver pantallas de los juegos, antes 
de comprarlos, descubrir el aspecto de un títu- 
lo antiguo, comparar la calidad gráfica de jue- 
gos similares, cuando no sabes cual elegir, o la 
evolución de una saga. También es un excelen- 
te lugar para buscar fondos de escritorio de 
tus juegos favoritos. 
Su mejor característica es, además de la 
inmensa cantidad de imágenes, es que no dis- 
crimina a los títulos poco conocidos o perte- 
necientes a máquinas ya extinguidas, guardan- 
do en su base de datos auténticas joyas que ya 
forman parte de la Historia del Entretenimien- 
to Interactivo. 
www.gamescreenshots.com 


Qué es: un dinámico portal donde se recoge 
toda la información relacionada con los comics 
publicados en España. Destaca por su Constan- 
te actualización, los casi cien monográficos 
dedicados a los cómics más populares, y la 
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completa lista de tiendas en donde puede ad- 
quirirse todo el material. 

Usala para conocer todas las novedades que 
se publican en España, así como la historia y 
el estilo de los principales autores. Te resulta- 
rá muy útil si quieres encontrar tiendas cerca 
de donde vives. 

Su mejor característica es el listado con las 
novedades semanales, para que ningún fan de 
las viñetas se pierda ningún lanzamiento. 
www.guiadelcomic.com 


Qué es: uno de los periódicos deportivos más 
populares, con contenidos plenamente actualiza- 
dos. En su portada incluye las noticias del dia, 
galerías de videos y fotos, todas las clasificacio- 
nes y los datos estadísticos de todas las ligas de 
los deportes más importantes, alertas al móvil, 
agenda deportiva, etc. 

Usala para enterarte, al minuto, de las noti- 
cias deportivas que surgen a cada momento en 
el mundo, o para consultar la clasificación de 
cualquier competición, antes de disfrutar de un 
partido trascendental. 

Su mejor característica es su actualización 
a cualquier hora del día, así como la posibili- 
dad de seguir el desarrollo de los partidos de 
fútbol en tiempo real. 

www.marca.es 


Qué es: un inmenso almacén de trailers cine- 
matográficos donde se conservan los distintos 


: avances, no sólo de las películas del momento, 


sino también de los films históricos, por anti- 
guos o poco conocidos que sean. Además, inclu- 
ye los trailers en varios idiomas. 

Usala para ver los avances de las películas 
más espectaculares -algunos son verdaderas 
obras de arte en sí mismas-, o como sugeren- 
cia, antes de ir al cine. También puedes utili- 
zarla para coleccionar los trailers de las mejo- 
res películas de todos los tiempos, desde 
Casablanca a Lo que el Viento se Llevó. Hay au- 
ténticas piezas de coleccionista, muy raras de 
encontrar, en su base de datos. 

Su mejor característica es que siempre in- 
tenta ofrecer los avances en varios estándares 


de vídeo y en formato descargable, para que 


RA 


1 EE in == md 


-— top 11 Pogos 


PY FTLESHACH 


todo el mundo pueda disfrutar de ellos. 
www.trailersworld.com 


NOTICIAS 
SS 


VAS IMACENLS PRIM DONALIES 
| 6 


Qué es: la mejor web sobre Los Simpsons 
español. Se actualiza todos los días, y dis: 
de innumerables secciones que hará las de 
de los fans: Guías de episodios —incluyen 
otra genial serie de Matt Groening, “Futura 
fondos de escritorio, juegos realizados por 
fans, vídeos, salvapantallas, reportaje, gu 
cómics, y un animado foro. 

la para conocer todo lo que rodea la 
rie: las noticias diarias, las fechas de em! 
de los capitulos en todas las cadenas es? 
las y en USA, etc. 
Su mejor característica es que sus res; 
bles bucean por todo el universo Groening 


: pilando todo el “merchandising” que rodea a 


serie, cómics, rumores de las próximas tem 
das y las más que probables películas, etc 
http://thesimpsonsrp.lespana.es/thesimps: 


1DGOUT 


Qué es: un portal de descarga con todos los 
cheros que interesan a los aficionados a los 
gos: demos, niveles creados por los fans, ¿ 
videos, controladores y utilidades. Aunque * 
que registrarse -es gratis- y esperar durante 
rios minutos en una cola, hasta que puedes 
cargar los ficheros, dispone de varios serv 
para asegurar la máxima velocidad de des 


para probar la demo de un juego o ver 
uso antes de comprarlo, encontrar los par- 
swsesarios para su correcto funcionamien- 
mosalizar los drivers de la tarjeta gráfica o 
uo, y obtener editores de niveles. 

srajor característica es que se actualiza 
m%0, por lo que sabes que en esta web 

me yas a encontrar las últimas demos, o los 
se recién lanzados. 

Mashack.com 


a Je 


5: un portal de noticias en español enfo- 
sarta el mundo hispano. Incluye numero- 
ciones -Tecnología, Economía, Sociedad, 
40 amplio servicio de apartados de Ulti- 
22, aunque destila cierta hostilidad hacia 
“madas empresas, como Telefónica. 
para estar al tanto de todos los aconte- 
os que tienen lugar en el mundo, consul- 
Bolsa, u Opinar sobre las noticias de máxi- 
mtsalidad. 
mejor característica es la enorme co- 
+ de boletines temáticos dedicados a las 
aciones críticas, Internet, Economía, 

/ otros temas. Los envían por la noche 
v£ los recibas a primera hora de la ma- 
+ puedas conocer lo que ocurre en el 
mientras desayunas. 

binews.com 
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:empos arre Dira: Arme mes Divóras 
tc. 
PSOE A es: una organización sin ánimo de lucro 
o ende los derechos de los usuarios de la 
0 Ea una época en la que los gobiernos rozan 
LL smisión en la privacidad de las personas, 
ore de la seguridad, y las empresas de 
os intentan poner en marcha sistemas de 
sue, actualmente, son gratuitos, conviene 
1 nuestros derechos y presionar para que 
upeten, cuando sea necesario. 
Lo para conocer las últimas noticias rela- 
tas con Internet, participar en recogidas 
35, comunicar los abusos que se producen 
4 Red, medir la velocidad de conexión, o re- 
uo Hertas de seguridad. 
De major característica es su capacidad para 
ar abusos O estafas, nuevos virus, fallos 
e unidad en los programas, y otros proble- 
a afectan a los usuarios. 
los E a ai es 
los jue 
parco 
e hay 


FARLO 
Da es: la página web de uno de los cocineros 


nte va o Pemosos del país: Karlos Argúinano, de nue- 
les des 9 primera plana al retomar su programa de 
nidores usa en La 2 de Televisión Española. Incluye 


carga ms del día de su espacio televisivo, catálo- 


r, a 


Ds Ed 
Karlosuet.com 4 10 
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SOCIeS FAMA COCINA errar: ei 


pe secretos de Arzek: El 


ou jes 
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Y YE ARE 
go de recetas, reportajes culinarios, y diversos 
videos para aprender técnicas de cocina. 

la para consultar la receta televisiva, si no 
te da tiempo a apuntarla cuando la emiten por 
televisión, o te da pereza programar el video, y 
también para aprender muchas cosas intere- 
santes sobre cocina. 
Su mejor característica es el amplio receta- 
rio incluido y la atención puesta en las personas 
con una alimentación especial: diabéticos, hi- 
pertensos, obesos, etc. 
www.karlosnet.com 


Qué es: portal científico especializado en la As- 
tronomía. Ha ganado el Premio ¡Best 2002 a la 
Mejor Web de Ciencia. Aquí descubrirás todas las 
noticias del Universo, actualizadas casi diaria- 
mente. Podrás leer varios articulos y debatir con 
numerosas personas con la misma afición. 

Úsala para conocer todo lo que rodea a la As- 
tronomía, quedar con gente para ver las estre- 
llas con los mejores telescopios, o consultar ma- 
pas de todo tipo. 

Su mejor característica son sus numerosos 
recursos destinados a los aficionados con telesco- 
pio: mapas, calendario de acontecimientos, infor- 
mación del tiempo, y muchos otros datos útiles. 
www.astrored.org 


Qué es: un buscador de recursos sanitarios. 
Localiza cualquier palabra suministrada -enfer- 
medad, medicinas, síntomas, etc.- entre una 
amplia bases de datos de páginas web destina- 
das a la salud. Además, dispone de un directo- 
rio agrupado en categorías, para examinar 
webs relacionadas. 

la para encontrar información sobre cual- 
quier dato relacionado con la sanidad: medi- 
camentos, tratamientos, soluciones, farmacias, 
etc., aunque siempre asumiendo que nada es 
más seguro que una visita al médico. 
Su mejor característica es su vocación de 
buscador, por lo que es ideal para localizar rápi- 
damente cualquier dato. 
www.buscasalud.com 


Enlaces MIC: 


Este mes son noticia 


Qué es: la página oficial de la trilogía cine- 
matográfica “El Señor de los Anillos”. Tras el 
arrollador éxito de la primera parte, “La Comu- 
nidad del Anillo”, su continuación, “Las Dos 
Torres”, que se estrena en España el 18 de di- 
ciembre, se ha convertido en el acontecimien- 
to cinematográfico del año. En la página ofi- 
cial en castellano encontrarás todo lo que 
necesitas saber sobre la trilogía. 


ANILLOS + 


Usala para conocer los cines en donde se 
proyecta, descargar decenas de fondos de es- 
critorio, salvapantallas e iconos, ver todos los 
trailers y numerosos videos con entrevistas al 
director y los protagonistas, y participar en 
suculentos concursos. 

Su mejor característica es la gran cantidad 
de material multimedia disponible, de gran ca- 
lidad, que entusiasmará a los fans del Film: 
desde los mencionados fondos de escritorio 
hasta los entretenidos documentales. 
www.elsenordelosanillos.aurum.es 
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Qué es: la página oficial del Sorteo de Navi- 
dad de Loterías y Apuestas del Estado, una 
tradición en estas fechas. Aquí encontrarás | 
todo lo que necesitas saber sobre el sorteo na- 
videño, incluyendo el resto de lotería patroci- 
nadas por el Estado: Bonoloto, Primitiva, el 
Gordo, La Quiniela y QuiniGol. 

Úsala para conocer los resultados de los 
sorteos, consultar premios anteriores, revisar 
la historia de la Lotería de Navidad, ciudades 
en las que ha tocado, los números más pre- 
miados, etc. | 
Su mejor característica es que, al tratarse 

de la web oficial, todos los resultados son de- | 
finitivos, eliminando los errores en la trans- 

cripción de otras páginas dedicadas a las 
apuestas legales. 
http://ontae.terra.es/loterias.htm 


Aprovecha las posibilidades multimes 
de tu ordenador 


A Computer 
ES tmagen y Sonido 


53 E pi Dd 
Aprende a organizar 

tus CDs de música, 

crear canciones mp3; 

visualizar retocar 

e imprimir tus fotos y 

editar tus propios vídeos 


> Explicado con el 

estilo sencillo «A a 

de Computer Hoy ició e imagen: ¿prin meno de Computer Hoy 
¡cado co 


Juter > 


Computing e Webmaster e Digital Media 


z z Pia Referencias 
Cómo arreglar == £ + de búsqueda en Excel 


los fallos A en : Aprende a crearlas y usarlas 
de tu PC pants de a : con estos interesantes 
PS a oa : ejercicios prácticos 
Si tu ordenador no arranca ae , oí ¡incluido en el CD! 
o te das cuenta de que no 
funciona del todo bien. 
consulta la guía que publi- Copias de seguridad 
camos en estas páginas. con Drive Image 2002 
Encontrarás la solución a Crea copias de tu disco duro con este práctico 
tus problemas. programa. ¡Incluido en el CDI 134 
Configura tu PC con Linux 
Te contamos cómo configurar tu ordenador 
con este sistema operativo libre 138 
El gusano W32/Sachiel 
Descubre cómo funciona el virus y aprende 
a protegerte 142 


po nuestras recomendaciones, y serás capaz de instalar y configurar tu propia red local 
mara invertir un poco de tiempo y ser tenaz. ¿Te animas? 


'"n o 
= $ Todo el código HTML 
y y Yi n Una guía completa con todas las etiquetas y su sintaxis, 
: explicada con ejemplos. 


YM Ejercicios paso a paso . Curso completo 
con Painter 7 yz de edición de vídeo 
Cuando conozcas las diferentes con Movie Star 5 
posibilidades de esta herra- - k  MoyieSt: r "E Edita tus vídeos, añade efectos 
mienta, dibujar te resultará oy visuales y sonoros y obtén 
mucho más sencilllo. Pon a nn resultados profesionales en 
prueba tu talento artístico. , poco tiempo 
¡Incluido en el CDI , === —% ¡Incluido en el CD! 


demás: Los mejores trucos paso a paso 
“espondemos a tus consultas técnicas 


de lai«N Computing 


id 


K Windows xp Professional 


Trucos 


Cómo activar el protocolo netbeui 


Con la aparición de Windows xp, Microsoft ha 
abandonado ya por completo su viejo y conocido 
protocolo de red Netbeui para decantarse defini- 
tivamente por el protocolo TCP/IP. En este sen- 
tido, ahora ya no es posible instalar directamen- 
te netbeui en un equipo, dado que no figura en 
el listado de protocolos a seleccionar. Sin embar- 
go, existe un truco para activarlo y poder com- 
partir impresoras y archivos con equipos Win- 
dows 9x que sólo dispongan de este protocolo. 


Abre la carpeta Mi PC, dirígete al Panel de 
control y finalmente entra en la carpeta 


socstors de Dispostvos de 
hurga sudo y mudo 


tón sobre Conexión de área local y luego, 

una vez se encuentre seleccionado, haz clic 
con el botón derecho para sacar el menú contex- 
tual. Elige la opción Propiedades. 


2 Haz un clic con el botón izquierdo del ra- 


fadivo Edcón ver Fevortos Herramientas DOpocresevinzades Ayuda 
Disquedo PAS Tr E 
4 F 12) s 


Conexores de rod 
E Accesotelelónico 


Qs 


LAN a Internet de Ra velocidad 


Estedo 


Reparar 


Eg Conor una conación mares 


MN Donate eta sport 
de red 


Q, Povarar esta conenaan 

Mi) Cortso sirartrn de esta 
conaraén 

Ú vo al estado de este 
corazón 


[A Cartas la conti ación de 
este conamdiór 


Conexiones de puerte 


Cas eccoso drecto 


Cambios nombre 


de área local, pulsa sobre el botón Instalar. 

Se mostrará una ventana más pequeña don- 
de puedes elegir qué tipo de servicio quieres ins- 
talar. Netbeui es un protocolo, por tanto selec- 
ciona Protocolo y luego pulsa en Agregar. 


LE la ventana de Propiedades de Conexión 


Seleccionar tipo de componente de red ? Kx 


Haga clic en el po de componente de red que desea instalar 


3 Chente | 
Servicio | 
Eg Protocod | | 


Descnpción 


Un protocolo es un lenguaje utilizado por su equipo 
para comunicarse con olros equipos. 


Se muestra la ventana Seleccionar el proto- 
colo de red. Tienes que pulsar sobre el bo- 
tón Utilizar disco. 


Seleccionar el protocolo de rad 
—. Haga các en el protocolo de red que desea matales y. a conimuación, haga 


Y dle enAceptes Si bene un disco de instalación para esto componente. haga 
chic en Uliizar ásco. 


Protocolo de sed 
 Contolador del montos de ted 
E Protocolo de tansierencia compatible con NWLnk IPX/SPX/NeiBlOS 


EY — Ente cormolacor está mado óptalmerts 
Pocgué es moguante la lnfna de un controlado: 


dows xp Professional en tu lector de CD- 


5 Ahora introduce tu disco original de Win- 
ROM. En la ventana que se muestra, selec- 


Buscar un archivo 
Buscaren: | 2 NETBEUL 


Nombre — ¡NETNBF INF 


Two: ena 


PC Truco 


ciona Examinar, luego la unidad de CD-ROM y 
nalmente la siguiente trayectoria de director 
VALUEADDIMSFTNENNETBEUN 
NETNBF.INF. 


red aparece el protocolo netbeui. Tamb» 

se indica que no está firmado. No es rele- 
vante esto puesto que pertenece a la propia M 
crosoft. Selecciona netbeui y pulsa Aceptar. 


5 En la ventana Seleccionar el protocolo de 


Seleccionar el protocolo de red 


=— 


Haga clic en el protocolo de red que desea nus 
clic en Aceptar. 


[ron des 


Protocolo NetBE UI 


Este controlador no está fumado 
Por qué es importante la fuma de un controlador 


que reinicies la máquina. Hazlo, y si vuel 

ves de nuevo a las propiedades de Cone- 
xión de área local comprobarás que ya tienes e 
protocolo Netbeui instalado en tu equipo. No re 
quiere este protocolo ninguna configuración as 
cional, de manera que puedes trabajar directa 
mente con él sin problemas. 


7 Una vez instalado el protocolo, te pedira 


4- Propledades de Conexión de área local 
| General Autenticación | Avanzada: 


Conectar usando 
/ HP NIC PO 3Com Etlhell ink XL 10/100 PO para adrmirastiac: 


Compra] 


Esta conenón utiliza los siguientes elepentos. 


Y Chenis para redes Miciosolt 
- Compete enpresoras y aschevos para redes MicrosoR. 
pa) 


¿Y W" Protocolo Internet [TCPAP) 


Descupción 


[E] Mostar rcono en el área de noliicación al conectaise 


Word 2000 o 97 
Un curioso cursor 


Atsyrrido del cursor de Word 2000 o 97 de 
us la vida? Te ofrecemos un curioso truco que 
te alterar este cursor por uno bastante par- 
mos. Estos son los pasos a seguir. 


grama, probablemente aparecerá en panta- 
da un documento nuevo. 


1 Abre Word 97 o 2000. Una vez en el pro- 


e MA 2 
EAT 


que está en la parte derecha del teclado. 


Presiona CTRL+ALT y la tecla de suma (+) 
Pulsa estas teclas simultáneamente. 


pulsa de nuevo la misma combinación de 

teclas del punto dos. Cuando aparezca la 
222 Personalizar teclado, simplemente pulsa 
1 etón Cerrar y todo volverá a la normalidad. 


rra q Eee 
A | 
| A da 


Internet Explorer (todas versiones) 
Escribir http:// y .com con 
una combinación de teclas 


3 Ya está. Si quieres volver al cursor anterior 


sn truco muy sencillo y resulta especialmen- 
us bsmodo para escribir direcciones de una mane- 
da. Simplemente en la casilla de Dirección 
1» sermet Explorer escribe la dirección sin el 
00 www y el .com. Una vez hecho esto, pul- 
2 CTRL+ENTER y automáticamente aparecerá la 
ón completa con todos sus parámetros. 


Trucos 


Ñ Microsoft Outlook Express 


Computing Maria» 


Reglas básicas de correo 


Aunque no es exactamente un truco, resulta 
muy útil, es sencillo de configurar y te permite 
tener razonablemente ordenado el correo que lle- 
ga a tu Outlook Express. Te contamos a conti- 
nuación cómo enviar el correo procedente de una 
cuenta concreta a una carpeta determinada. 


Crea una nueva carpeta llamada “prueba”. 

Para ello, señala Carpetas locales con el 

botón izquierdo del ratón y luego saca el 
menú contextual con el derecho. Elige Nueva 
carpeta. En la siguiente ventana escribe el 


Crear carpela 


Nombre de la carpeta: 

¡prueba 

Seleccione la carpeta donde crear la nueva carpeta 
5 Outlook Express .. 


ES 


nombre de la carpeta, prueba, elige de qué par- 
te del árbol de carpetas quieres que cuelgue 
(en principio de la raíz de Carpetas locales) y 


pulsa la opción Aceptar. 


Acude al menú Herramientas/Reglas de 
2 mensaje/Correo. Aparece la ventana Re- 

glas de mensaje. Como lo que quieres es 
crear una nueva regla, pulsa el botón Nueva. 


Floglas de coreo Rega: de nobci: ' Remtentes bloqueados 
| Estes regios sa aplicarán a los mensajes de coneo. 


En la ventana Regla de correo nueva co- 

mienza a definir tu regla. Ésta le indicará a 

Outlook Express que todo el correo que lle- 
gue a la cuenta prueba(2prueba.com se enviará 
directamente a la carpeta prueba. 


Seleccione pemero las condiciones y las accione: y expectque después los valcres en la 


O El cuero del mensaje conbane las palstses especticades 
O Latinas Pasa contene personas 
O Movedo a la carpeta especihcada 
| DO Copo ala caspela especticada 
| O Elmo 
Ol Botmieto ocres. 
3. Descrpción de la sega (haga các en un valos subrayado pera modiicario!, 


PA | 


regla. Como quieres que el correo que lle- 


/ Primero selecciona las condiciones para la 
gue a prueba(Dprueba.com vaya a la carpe- 


computer 


ta prueba, selecciona La línea Para contiene 
personas. En el punto 3 de esta ventana, Des- 
cripción de la regla, te indica que hagas clic en 
el valor subrayado para modificarlo. Haz clic so- 
bre contiene personas. Aparece una ventana 
donde se te permite seleccionar la persona de la 
tibreta de direcciones o escribir la dirección de 


Seleccionar personas 
Escriba un nombre cada vez y haga clic en Ágeegas. o seleccione 


personas en la Libiela de direcciones. 


| 2. 


La imea Pera coniens ——————] 
'prueba(prueba com' 


correo tu mismo. Como es tu cuenta y la cono- 
ces, escribe en la primera casilla de esta ventana 
prueba(Dprueba.com y pulsa Agregar. Luego 
pulsa la opción Acepta. 


A continuación, en el punto 3 de la venta- 
2 na de Regla de correo nueva aparece ya La 

línea Para contiene pruebaSprueba.com. 
Lo siguiente es seleccionar a qué acciones estará 
sujeta esta regla. Es el punto 2 de esta misma 
ventana. Lo que quieres es que los mensajes que 
tengan a prueba(Pprueba.com como destinatario 
se muevan a la carpeta prueba. Por tanto, selec- 


ciona Moverto a la carpeta especificada. Acude 


Moves los elementos a la carpeta seleccionada: 
Es] Outlook Express ná ) 
¡a G Cerpetas locales 


Be Bandeja de entrada Nueva carpeta 


* de nuevo al punto 3 de esta ventana y pulsa so- 


bre el elemento subrayado especificada. Apare- 
cerá la ventana Mover. Selecciona la carpeta 


prueba y pulsa Aceptar. 


Ahora ya tienes la regla definida, como se 

muestra en el punto 3 de la ventana Regla 

de correo nueva. Lo único que te queda es 
ponerle un nombre a la regla, punto 4 de esta 
misma ventana, y pulsar Aceptar. 


Seleccione primero las conóciones y las acciones y espoctique después los valoros en la 
dercnpción. 


1 Seleccione las condiciones pesa la regla: A 
O Lalines Asunto contiene las palabras expecicadas A 
O E cuerpo del mensage contiene los paletass espechicados 
Lalínes Para contiene personas 
O Lalínes CC contiene persons 
2 Seleccone las ocres para la regla: 
[3] 
O Cogusrto a la cspeta especticada 
O Elrnarto 
O Resmmaro a personas 


3 Descrpción de la regla (haga chc en un vals subrayado para modilicado) 


lalo Computing 


Windows xp Professional 

Cómo apagar remotamen- 
te un equipo con Windows 
NT, 2000 o xp 


Antes, para apagar desde un equipo otro de 
manera remota necesitabas tener instalado en tu 
Windows NT o 2000 el kit de recursos. Con la 
aparición de Windows xp Professional esta utili- 
dad viene directamente incorporada al sistema 
como un comando interno. Su sintaxis es muy 
sencilla. Para ejecutarla haz lo siguiente: 


En primer lugar, tienes que abrir una se- 
sión con el símbolo del sistema. 


r -f -m Wequipo, donde equipo es el nom- 

bre del equipo que quieres reiniciar. Este 
equipo debe tener instalado obligatoriamente 
un Windows NT, 2000 o xp. Este truco no sirve 
para Windows 9x. 


2 Escribe el siguiente comando: shutdown - 


reinicia tras el apagado, -f obliga a las 

aplicaciones en ejecución a cerrarse y fi- 
nalmente -m indica el nombre del equipo que 
debe apagarse. Cuando se produce el apagado, 
si no se indica lo contrario con el parámetro -t 
segundos, el equipo se apaga en 20 segundos. 
Si es preciso, puedes indicar con el parámetro 
-c mensaje un mensaje al usuario cuyo equipo 
vas a apagar. La ventana que aparece en el 
momento del apa- 
gado es ésta. 


Si invocas 
este comando 
con el pará- 


metro ise mos- 
trará una interfaz E haa otomana 
gráfica para ges- a 

tionar el apagado A 


completo. 9tocone lo eps ue dodo ol st plo qu 


aso. pegas to 
En cualquier 
caso, siempre 
podrás anular 


el apagado con 
el comando 
shutdown —a. 


3 Los parámetros significan lo siguiente: -r 


o pr ee 
[Ovas tro claras! 3 
Pana o apagado pa pra 1acór Orconecida 


|_Carco | 


Word 2000 o xp 


Crear tablas dentro de tablas 


Otro truco útil y fácil de aplicar. Consiste en la 
facilidad que ofrece Word 2000 o xp para crear 
tablas dentro de tablas. 

Puedes hacerlo tal y como te explicamos en los 
siguientes pasos: 


opción Insertar tabla y define el número 
de columnas y casillas que deseas que in- 
cluya tu tabla. 


1 Haz clic en el menú Tabla. Selecciona la 
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Trucos 


Excel 2000 


¿Un juego oculto en Excel? 


Otro truco curioso. Excel esconde muchos se- 
cretos, y uno de ellos es el juego «Dev-Hunter». 
Si estás aburrido de tantas sumas y cálculos, 
puedes dedicarte a conducir por una autopista 
cazando literalmente a los programadores de 
este excelente programa. Para acceder a este di- 
vertido apartado oculto de Excel, deberás tener 
instalado el Explorer en tu equipo y las DirectX. 
Pasos a seguir para jugar a «Dev-Hunter»: 


menú Archivo y selecciona la opción Guar- 


1 Abre Excel 2000. Sin hacer nada más, ve al 
dar como página web. 


tana marca la casilla Agregar interactivi- 

dad. Una vez hecho esto, guarda el archivo 
en cualquier parte de tu disco duro. Indica la 
trayectoria en la sección Publicar como. Por 
ejemplo cAprueba.htm. 


2 Selecciona Publicar y en la siguiente ven- 


Pubhcar como página Web 


Elemento a publicar 


Jementos publicados artenarmente 


— 


Depas Li [Funcanaldad de hoja de cátodo +] - 


Escribr y calcular daros en Marosoft 
Internet Explorer 4.01 0 supenor. 


Publicar como 


Thulo: Comba... | 
A 


[Q] 7 sore poina en lespicrados piso Corceleor | 


web recientemente creada en Microsoft Ex- 


3 Cierra ahora Excel 2000 y abre la página 
plorer. Verás una suerte de hoja Excel en el 


Insertar tabla 


(> Nx 
B_ 3 


Número de filas: 
Autoajuste 

(+ Ancho de columna fijo: 

€ Ayutoajustar al contenido 

€ Autoajustar a la ventana 


computer 


) 


ur: NUS 
ES Dm A mm » m 


NUNNUASUEITARIANIBIIAGA Y 


ni 


navegador. Sitúate en la fila 2000 y en la cols 
na A. Pulsa entonces Shift+DERECHA (con 
cursor del teclado) y selecciona todas las c 

nas desde la A hasta la 22. 


mantén presionado TAB hasta que lleg=» 

la columna WC, que deberá mostrarse 
casilla blanca, a diferencia de las otras que + 
rán en color violeta o verde, según la confia 
ción de tu Windows. 


h Una vez seleccionadas todas las colum* 


E A ES 
si y ve s 


MERECES OT 


Ahora presiona la combinación de teclas 

CTRL+ALT+SHIFT y haz clic sobre el 

de Office que aparece en la parte supe 
izquierda de la ventana de Excel de esta pág 
web. Y aquí tienes el juego, del que te mostra 
mos una imagen. Que lo disfrutes. 


introducir la nueva tabla y vuelve al mes. 

Tabla, Insertar tabla. A continuación, += 
cómo la nueva tabla queda ubicada dentro de 
casilla seleccionada. Se trata de algo muy pra 
co para crear formularios de todo tipo, horas 
encuestas, etcétera. 


2 Sitúa el cursor en la casilla donde quier» 


TE —l— T y 


la co 
[con $ 
aS COM 


lun 
llega 
arse 10% 
que e 
onfigis 


teclas 

> el log 
superes 
a página 
mostra- 


quier 
al menk 
ión, 

tro de e 
uy praia 
horarios. 
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Windows xp Professional 


Trucos 


Computing Maáglata» 


Unirse a un dominio de Windows 2000 con xp 


s se han introducido ya alguna vez en el 
de las redes con Windows sabrán los sen- 
us» resultaba unirse a un dominio de NT 
Windows 9x, NT Workstation o 2000 Pro- 
aL. Con xp Professional todo resulta apa- 
ste igual de fácil, pero si usas el botón 
que está en la pestaña de Nombre de 
de la ventana de Propiedades del siste- 
que conseguirás unirte al dominio en un 
o, en el siguiente reinicio estarás nueva- 
fuera del mismo. Con este truco, la unión 
bemino no puede fallar. Sólo precisas pulsar 
ll correcto. Tan sencillo como esto. 


aude al icono Mi PC que está en el escri- 
leño y saca el menú contextual pulsando 
2n el botón derecho sobre el mismo. Se- 
4 Propiedades. Aparecerá la ventana 
des del sistema. Elige ahora la pestaña 


de equipo. 


estomábicas Acceso remolo 
Nombre de equpo Hardware | Dpcones avanzadss Ñ 


w/ndows usa la sguente mfomación para identificar su equipo 
enla red 


Ip Gel SJADO 


Pos esemplo: “Equipo de la sala de estar” o 
"Equoo de Maria” 


LEMM icce-2000 10ce mt 


rece-2000 1cce mi 
el Aasterte para identiicación de ted para 
domerso y crear una cuenta de usuano local 
se idertiicación de red. 


elnombre de este equpo 0 unese a un 
a ce en Corbis 


Puedes ver, además de otra información, 
25 botones: ld. de red y Cambiar... Apa- 
ssstemente ambos botones hacen lo mis- 
Des mente no es así en Windows xp. Si quie- 


e correctamente a un dominio, pulsa el 


ld. de red. 
>? 
sb automáticas Acceso remoto 
Nombre de equpo Hatdeere Opciones ayarzadas 


Mindows ua la sguente miormación para identiticar su equipo 
en la rd 


del equpo 


Pa esemolo. "Equoo de la sala de estar” o 
"Equoo de María” 


LEMM oce-2000 ¡cos ini 


1ece-200010.ce mi 


satenie para dentibcación de red para 


el nombre de este equipo o un«se a un 
a che en Combras 


Se inicia el Asistente para la identificación 
de red. Su pantalla te muestra el mensaje 
de la imagen inferior. 


Asistente para Í 


Asistente para identificacion de red 


Este asistente le ayudará a constar el equipo sun red. 


Haga dic en Seguente para contraer 


El asistente te pregunta qué quieres hacer. 
Para unirse un dominio es preciso seleccio- 
nar la primera de las dos opciones. 


Conectar e la red f 
¿Como liza el equipo? 
Seleccione le cpcón que describa menor el equipo 
Crarofarma paño de una 6d operativa y lo dilo para contame e0bos 
ques en eltrabajo o o 


'ODés un equoo doméstico y no forme parte de una red arparizativa 


El asistente pregunta ahora si tu compañia 

usa o no dominio. Debes responder afirma- 

tivamente para meter la máquina en el co- 
rrespondiente dominio. 


Conectar a la red (5 
2Qué to de red tiza? e 


Seleccone ls opción que mejor deso ba la red de su compañia. 


CH compañía uta una cad con domo; 
(Cn coroafla utiliza uno red sn dominio 


A continuación se muestra la Información 

de la red necesaria para unirse al dominio 

con éxito. Esto es: un usuario, su contrase- 
ña, la cuenta del usuario en el dominio y quizá 
el nombre y el dominio del equipo. 


Asistente para identificación de r: 
Información de la red 
Obtenga información del dornio y la cuerta artos de corres , 


Pura conetar el oquepo e una red de Windows recesta la sguerte réormación: 
e Nombre de suero 

+ Contrasallo 

+ Cuenta de usuario del dominio 

Es poble que también neceste: 

e Hombro del equipo. 

+ Domirao del equipo 

Sm dispone de la rformecón, pingase en contacto con el administrador de rad 
artes de contra 


opuso ogro] [coro ] 


Se muestra la ventana de petición de datos. 

Para unirse al dominio es preciso tener una 

cuenta válida en el mismo y conocer el 
nombre del dominio al que te vas a unir. 


tedormación de le cuenta de usuano y del docninio 
Una cuenta de usuero propordana acceso a los ardwvos y recursos de uns rod 
Esciba la rfemacón de su cuerta de usuaro de Windows y del domo Sino 
spore de la rf cemeción, pregurte el admirador de red. 
hombre de mou 
suero 
Cgtrumño — veosenna 
Porno: 1CCE-2000 


Si el asistente no encontrase una cuenta 

de equipo en el dominio tendrás que 

facilitar el Nombre del equipo y el Domi- 
nio del equipo de nuevo. 


Asiuiemio para identificación ds re 


Dominio del equipo (a 
E eqoo también debe pertenecer a un damirio. + 


Windows no puede encontrar une cuerte pare el eguipo en el dominio IC CE-2000 
Esatba el combro y el domo del egupo. (8 domo puede no ser el tramo en el gue 
1rició la sento) 


LEMA 


Para hacer efectiva el alta del equipo 

en el dominio, precisas una cuenta con 

poderes administrativos que permita in- 
cluir a tu equipo en la lista de equipos regis- 
trados en ese dominio. 


Nombre de usuario y contraseña del dominio 
Escriba el nombre y la contraseña de una cuenta con permiso para 
unirse al dominio. 


Nombre de 
usuano: 


Contraseña: 
Dominio: ICCE-2000 


Una vez completados todos estos da- 
10 tos quedarás definitivamente unido al 

dominio. Debes reiniciar la máquina 
para que los cambios surtan efecto. Ésta es la 
manera efectiva en Windows xp de conseguir 
unirse correctamente a un dominio. Si tu equí- 
po tiene instalado un 2000 o un NT puedes se- 
guir haciéndolo por el método tradicional. Y es 
que a veces Microsoft en lugar de facilitar las 
cosas las complica. En fin, habrá que sacrifi- 
carse en aras del progreso. 
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rail Preguntas y respuestas 


Consultorio técnico 


Si quieres resolver tus dudas, sólo 
tienes que enviarlas por correo a la 
siguiente dirección: 
Personal Computer € Internet 
Sección Consultorio técnico 
Hobby Press, S.A. 

C/ Los Vascos, 17 
28040 Madrid 


O por e-mail a: 
cartas, pci(2hobbypress.es 


Más ventilación 


en torre 


Soy un usuario de Windows xp que 
tiene un procesador Pentium 4 a 1,8 
GHz que se calienta demasia- 

do. No puedo optar por po- 

ner un ventilador más rá- 

pido porque los que ins- 

talé en su día hacían 

mucho ruido y no tengo 

manera de controlar 

las revoluciones. Me 

han comentado 

que puedo hacer 

algo de chapu- 

za en el or- 

denador, 

haciéndo- 

le un 

aguje- 

ro y co- 

locando un 

ventilador extra, 

pero no sé muy bien 

por dónde empezar o 

dónde colocarlo. He oído algo 

de convertir un ordenador total- 
mente a la vez que se le instala 
ventilación, pero no tengo mucha 
idea. Os estaría muy agradecidos si 
me indicarais los pasos a seguir. 


Lo que nos comentas se está po- 
niendo de moda como mobbing. Es 
como la técnica tunning para trans- 
formar el coche, pero ésta se aplica 
al PC. Consiste en hacerte un aguje- 
ro a la caja, de tamaño y forma va- 
riable, instalándole un cristal o lá- 
mina de plástico resistente al calor 
para ver el interior. Después se ins- 
talan los ventiladores necesarios, a 
tos que se le puede adaptar luz de 
neón para que, al girar, desprenda 
luz. La verdad es que el efecto es 
absolutamente espectacular y es co- 
mo lucir un ordenador más parecido 
a un Formula 1 que a un PC recién 
salido de una tienda. Para más in- 
formación puedes visitar la web 
www.ibertronica.es y consultar los 
modelos y tarifas disponibles que 
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pueden hacer que tu ordenador esté 
mucho mejor refrigerado y, además, 
realmente atractivo. 


Tipo de memoria 
a instalar 


Tengo una placa Pentium 4 a 1.7 
GHz comprada el mes de junio del 
año pasado y a la que he modificado 
poco en este tiempo. Sólo le cambié 
la tarjeta de sonido, aunque utilicé 
la misma ranura PCI, ya que lo úni- 
co que hice fue sustituir la Sound 
Blaster Live! por la Sound Blaster 
Audigy con un rack externo. Sin 
embargo. ahora quiero ampliar 
la memoria RAM y me he en- 
contrado con un desagradable 
problema: la memoria que debo 
insertar es RIMM, no me vale un 
módulo DDR estándar. Y 
RIMM es demasiado ca- 


ro para mis posibi- 


de ellos con mó- 
dulos diferentes, 
tampoco sé por 
qué. ¿Me podéis 
orientar un poco? 


Todos estos problemas que 

te surgen se deben al tema 
de la paridad. Es decir, a la necesi- 
dad de que existan módulos de me- 
moria pares instalados. Ahora tienes 
realmente dos, ya que los otros dos 
que ocupan tus slots (esos que per- 
cibes son distintos en forma), ya 
que funcionan de señuelos. Es decir, 
informan al sistema de que la pan- 
dad está cumplida al existir módu- 
los pares, pero el grueso de la me- 
moria se contiene en los dos prime- 
ros módulos. Es decir, si tienes 256 
Megas de RAM, verás que hay dos 
módulos de 128 Megas instalados 
en los primeros slots y luego hay 
otros dos vacíos. 
Si deseas instalar otro tipo de me- 
moria deberías cambiar la placa ba- 
se por otra que admita memoria 
DDR. Es un módulo que se distingue 
del módulo RIMM en su ranura infe- 
rior, que en este caso sólo tiene 
una en lugar de dos y, por supues- 
to, en el precio, que es mucho más 
bajo que el RIMM. 


El tipo de memoria que se instala sobre los nuevos Pentium 4 se llama RIMM. y se 25 
rencia del clásico DIMM por sus dos ranuras en la zona inferior. 


Más refrigeración 
en chip 


Como tengo una placa base moder- 
na. hace poco actualicé mi ordena- 
dor de un Pentium 4 a 1,5 GHz a un 
Pentium 4 a 2,53 GHz. En mi piso 
alquilado trabajamos con una má- 
quina de preimpresión que hace 
que la habitación donde están alo- 
jados todos los sistemas esté algo 
subida de temperatura. No es la 
primera vez que dejamos trabajan- 
do al ordenador con algún renderi- 
zado y se cuelga y. puesto que el 
sistema que tenemos es xp provis- 
to de un disco duro SCSI y otros 
elementos propios de un servidor, 
hemos llegado a la conclusión de 
que el sistema se calienta dema- 
siado y por eso se cuelga. La última 


Nr - 


lectura que vimos en la BIOS fus 
81”. Creo que necesitamos un pas 
de ayuda para saber qué haceríe » 
este ordenador, ya que tiene tres 
ventiladores en la caja pero no * 
manera de restarle más calor 


Para conseguir que un equipo 
mantenga en un nivel de calor 
debajo de la temperatura que 
indicas, es imprescindible que 
procesador comience a recibir 
fuente de frío, en lugar de res! 
calor. No es lo mismo ventilar 
refrigerar, y aquí entran en jue 
procedimientos tales como los 
temas de refrigeración líquida 
funcionan con ecolinglitol, un 
gerante que se utiliza para el - 
de los automóviles. De todos mo 
dos, puedes utilizar una soluci 


- 


j 


/ 


Aunque los disipadores admiten un único ventilador. el usuario puede hacer sus pragas 
instalaciones con tal de que el sistema se refrigere el máximo posible. 


propias 


2 más económica que instalar 
ssmpresor de frio, que es utili- 
Up sta térmica sobre el procesa- 
¿encima montar un ventilador 
más potente (intenta que sea 
no0so). La pasta térmica es un 
pesto a base de micronizado 
sta, muy conductor del calor, 
e amera que disipa todo el calor 
ado por la superficie del pro- 
or, conduciéndola al disipador 
tal y tiberando más calor. 
o esta técnica, al menos puedes 
mae en 5 y 10* y es una solu- 
A muy barata. 


n= o 
¡Abrir ventanas en 


Internet Explorer 


os poco instalé Service Pack 1 en 
ms Xp y desde entonces tengo 
o rtlema con Internet Explorer. 
conan ciertas cosas como 
ss ventanas secundarias. Alguna 
ta debía tener porque los pop- 
1 abren pero permanecen con 
tana en blanco, sin mostrar 
mp tipo de información. El pro- 
a llega cuando intento abrir 
Larios, acceder a páginas con 
temido Java y otro tipo de HTMLs 
sejos. Es como si no tuviera In- 
2 Explorer, no me sirve para 
0 nada. No toquemos el tema de 
pas o transferencias banca- 
0 gue resulta peligroso andarse 
nn sisterna tan débil manejando 
ss tan importantes. ¿Sabéis có- 
1 usado solventar el problema? 


Sergio Arrocero 


1 que nos comentas se debe a 
us +95 reinstalado Windows o has 
sado una modificación de sus 
es o cualquier otro problema 
e ers que no podemos verificar, 
2 no tenemos un informe del 
us que genera Windows cuando 
uds el problema. La mejor solu- 
us que reinstales Internet Ex- 
uu» 6 0 instales el último Service 
0 de Internet Explorer (no el de 
Mbs 2000 o xp), con el fin de 
us as ventanas puedan abrirse sin 
bbemas. Con toda seguridad, el 
ama está llamando a una sen- 
2 “blank” para abrir una nueva 


ts internet Explorer no abre otras 
ss. Lo mejor es reinstalarlo. 


ventana y ésta se colapsa por la fal- 
ta de un driver que dibuje la página 
en la nueva ventana. 

A 


El sistema 
no arranca 


Hace poco he tenido un problema 
muy grave con Windows y aún no lo 
he tocado ya que me da un poco de 
miedo que se me borren los datos 
que tengo en el sistema. No tengo 
una opción clara para entrar al sis- 
tema y ya me han recomendado de 
todo. Utilizo un disco de arranque 
de Windows 98 que me vale perfec- 
tamente para entrar a la unidad, pe- 
ro ese no es el problema porque lo 
que yo quiero es arrancar Windows. 
no ver el contenido del disco duro. 
He intentado utilizar la Consola de 
recuperación, también he intentado 
entrar al menú principal de arran- 
que con F8 y utilizar “La última con- 
figuración con la que el sistema 
arrancó sin problemas” y aún así no 
permite entrar. Todo llegó a raíz de 
instalar «MindSoft Utilities» para xp 


Inicio y recuperación 


Inecio del sistema 


Sistema operativo predetermmado: 


[E ]Mostrar la Esta de sistemas operativos durante: | 30 
[E] tiempo para mostrar opciones de recuperación: . 30 


Para edter manualmente el archivo de opaones de 
inicio, haga chc en Editar. 


Error del sestema 

[E] Grabar un suceso en el registro del sistema 
[ZJEnvar una alerta admunestrativa 
[EReiniciar automáticamente 


Escribir imformación de depuradon 


'Volcado de memona pequeña (64 KB) Y 


Volcado de descarga pequeña: 
| %SystemRoot%|Minidump 


dra ya ds mn 


Preguntas y respuestas 


Actualizaciones de Windows XF 
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Windows Update informa de las actualizaciones disponibles para cada equipo. 


do la placa base tiene un nuevo 
proceder y posee sus propios drivers 
y llamadas a la inicialización de 
Windows. Incluso en los peores ca- 
sos una reparación del sistema tien- 
de a funcionar sin problemas. Por 
eso te lo recomendamos. Para ello, 
ve a la BIOS (pul- 
sando la tecla Su- 
primir justo antes 
de iniciarse el sis- 
tema), accede a la 
opción de arranque 
y pon al lector de 
CD como primera 
unidad, reinicia, 
arranca el sistema, 
pulsa una tecla pa- 
ra que el CD co- 
mience con la ins- 
talación y procede 
a una instalación 
normal y corriente. 
Llegará un punto 
en el que el sistema 
te diga que puedes 
proceder a instalar 
todo el sistema o 
reparar dicha insta- 
lación. Utiliza la te- 
cla R para que el 
sistema repare los 
archivos afectados 


En el menú de arranque del sistema pueden escogerse opciones por los cambios. 


para lograr que xp arranque con unas u otras opciones. 


y sobrevino un pantallazo azul que 
ha dejado inutilizado el sistema. 
¿Cómo puedo conseguir que xp fun- 
cione de nuevo sin problemas? 


Mario Calderón 


Cuando acontece algún problema de 
esta índole, en la que Windows ya 
no puede reiniciarse ni acceder a él 
de ninguna manera, lo más conve- 
niente es reinstalar todo el sistema 
e intentar repararlo. Funciona siem- 
pre, incluso en los peores casos. Por 
ejemplo, cuando se procede a un 
cambio en el sistema, que es cuan- 


Aunque dure como 
una instalación 
normal y pase por todos los puntos 
(instalación de la red, configuración 
de los dispositivos externos, etc.) el 
sistema no reemplazará tus archivos 
originales, configuraciones, carpeta 
de Mis Documentos, etc. 
A 


¿Instalo 
Service Pack 1? 


Tengo Windows xp instalado desde 
hace una temporada y. tras las su- 
cesivas actualizaciones, veo cómo 
en el panel de control, en la opción 
Agregar o quitar programas, hay 


computer 


una larga lista de parches utiliza- 
dos y que no creo que vaya a nece- 
sitar borrarlos así que no sé para 
qué tenerlos todos acumulados en 
esta lista. ¿Existe alguna manera 
de integrarlos definitivamente en 
el sistema? Me han recomendado 
que instale Service Pack 1, pero no 
sé si será mucho más problema a 
la hora de encontrarse con todos 
estos parches. ¿Cuáles son las 
ventajas de SP1? 


Ignacio Matías 


Tu lista de actualizaciones instala- 
das puede reducirse a un solo par- 
che: Windows xp Service Pack 1. Es- 
te parche se insala y elimina los 
parches anteriores. Las ventajas de 
SP1 se basan sobre todo en la ro- 
bustez y seguridad obtenidas de las 
correcciones de un sistema que lle- 
va un año funcionando en todos los 
ordenadores del mundo. Las distin- 
tas configuraciones, los problemas 
con los dispositivos, todo tipo de 
software antiguo o en sus versiones 
beta, los conflictos de drivers... To- 
da la experiencia de millones de 
usuarios se filtra, cataloga y estudia 
para programar y optimizar las co- 
rrecciones de modo que Windows 
sea mucho más estable. De hecho, 
podemos constatar que en el último 
año nuestros equipos (tanto en el 
trabajo como en casa) apenas han 
sufrido cuelgues y por fin podemos 
tener máquinas trabajando durante 
días sin necesidad de reiniciar. 
A — e 


Utilidades de 
intel application 
accelerator 


Compré un ordenador intel pentium 
4 a 2.8 GHz hace dos semanas y. 
entre el catálogo de aplicaciones 
instaladas que he encontrado en el 
menú Inicio he visto una llamada 
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detail Preguntas y respuestas 


2) Application Acceterator 


Device Information | Repon | Support | 
Dences 
Select a denos from the tee below 
= E Inte] £28010B Ulia ATA Controles 
- e Primary Channel 
E Master Maxtor 51536H2 
63 Slave FUJITSU MPG3409AH E 
- 2 Secondary Channel 
73 Master Unpopulated 
¿Y Slave DVD-ROM OEMII68 


Parsmeters 


E Storage Ka instaled 
Dirver Version 

[BÉ PIO Mode Support 
[OMA Sw Mode Support 
(EE DMA Mw Mode Suppof 
ED IOMA Mode Support 


«intel Application Accelerator» ofrece una aceleración del sistema al optimizar la lectura 
de los discos instalados en el sistema, mejorando la velocidad global del equipo. 


«intel Application Accelerator». La 
he ejecutado pero no sé muy bien 
qué hacer con la información que 
ofrece de los discos duros. ¿Por qué 
se llama “Acelerador”? 


Félix Jiménez 


La utilidad que nos comentas viene 
preinstalada con los equipos de in- 
tel. O se entrega aparte en un CD 
con las placas base que el gigante 
de los procesadores comercializa 
desde hace un año y medio, aproxi- 
madamente. El caso es que esta 
aplicación permite generar un infor- 
me de las propiedades de los discos 
duros instalados. Y entre las opcio- 
nes que permite realizar sobre los 
discos está la de reducir su nivel de 
ruido o ahorrar el máximo de ener- 
gía posible. Esto es muy útil cuando 
se tienen dos discos instalados en el 
sistema y uno de ellos funciona muy 
de vez en cuando, por ejemplo 
cuando se le graba un archivo para 
almacenarlo o se le solicitan datos a 
través de la red. La aplicación para 
la aceleración se basa en un rendi- 
miento óptimo de tus discos, prué- 
balo y comprueba que tus datos 
funcionan de un modo más veloz. 


Carpetas con icono 
personalizado 


Estoy terminando un trabajo y orde- 
nando todas las carpetas y archivos 
que se han generado. Desde mi 
punto de vista, el legado de Win- 
dows 95 sigue demasiado presente 
con esas horribles carpetas amari- 
llas que aparecen por todos lados. 
¿Por qué no puede cambiarse el co- 
lor o personalizarlas de alguna ma- 
nera? ¿Cómo personalizo cada di- 
rectorio? También saber si esta 
personalización se va a extender a 
otros usuarios, ya que en casa utili- 
zamos el ordenador tres personas. 


Balbina Vélez 
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La personalización de Windows pue- 
de llevarse a cabo fácilmente perso- 
nalizando las carpetas. Puedes cam- 
biarle el color, la forma o las vistas 
en miniatura que pueden presentar. 
De este modo, tres usuarios distin- 
tos pueden percibir qué carpetas 
son suyas y cuáles no y así trabajar 
sin problemas en directorios en los 
que Windows no aplica el cambio de 
perfil. En “Mis Documentos” sí es 
constatable el cambio de usuario, 
pero en otras carpetas, sobre todo 
las del sistema, no. Por ello a veces 
es necesario personalizar. Con el 
botón derecho sobre cada carpeta 


Propiedades de el 38 


General | Compern | Seguidad | Personaizar | 


¿Qué tipo de carpeta desea? 


Cache Hits 


Page Fit ma Ae PFU Usage 


mor 314MB 
| Internet Pkt [SMART 


Pu 
¡eo 


Jpreereal J 


Threads in use 


NU Update iwinDoctor 


a” 


- lunes, 11 de 


o e E = mue 


100% ps 419 de pirg.symant.. 


3 01:08:39 


noviembre de 
2002 


«Norton Utilities 2003» permite contabilizar el número de días y horas que lleva cam. 
do el sistema. Para ello, realiza una lectura en el registro y lo visualiza en gráfica 


aparecerá la opción “Propiedades” y 
sobre ella unas pestañas que permi- 
ten “Personalizar icono”. Puede in- 
cluirse una fotografía o cambiar el 
icono directamente, puedes probar 
a hacer muchas combinaciones. Al 
fin y al cabo, eso es Windows. 


Contabilizar días 
de funcionamiento 


A ver si podéis ayudarme con una 
duda. Tengo un servidor funcio- 
nando las 24 horas del día pero 
me gustaría saber qué puedo ha- 
cer para contabilizar el tiempo que 
Windows lleva funcionando. Es pa- 
ra hacer un registro de estadísti- 
cas combinadas con los logs gene- 
rados con mi servidor Apache. 
¿Hay alguna utilidad que muestre 
en pantalla dicho tiempo? 


Usar este tipo de carpeta como una plantilla: 


[D ocumentos (cualquier tipo de archivo). 


[7] También aplicar esta plantilla a todas las subcarpetas 


Imágenes de carpeta 


En la vista en miniatura, puede poner — Vista previa: 


una imagen en esta carpeta para 


recordar el contenido de la misma. 


Elegir imagen... 
Restaurar valores predeterminados 


Iconos de carpeta 


Puede cambiar el icono estándar de carpeta” por otro distinto 
en todas las vistas, excepto en las de miniatura. 


Cambia el aspecto de una carpeta accediendo a las opciones “Propiedades” y “Personalizar”. 
Una vez allí puedes incluir una imagen simple o varias que resuman su contenido. 


computer 


Cuando Windows se inicia, se 
ra un archivo de registro y se 
automáticamente en el arran 

a partir de ese momento cua 
programas como «Norton Util 
2003», a través de «Norton $ 
Doctor», leen la clave y genes 
tiempo que Windows lleva fur 
nando. Que nosotros sepamos, 
única herramienta que lee la * 
del registro y muestra en tie” 
real un reloj contabilizando el 
po de encendido. Además, «% 
System Doctor» permite hacer 
docking de todos los sensores 
chequean el sistema (como éste 
tiempo de encendido) y visua 
en todo momento en la parte 
rior de la pantalla. 


Qué archivos 
se trasladan 


Tengo dos sistemas Windows +2 
dos ordenadores distintos. El 

es más reciente y aún no he ins» 
lado nada y me las veo y me las 
seo para intentar que los dos PCs 
se parezcan en algo. Hay una 09- 
ción en xp que permite trasladas 
chivos y configuraciones. Me gus 
ría que me informarais cuáles ss 
los pros y los contras de esta oe 
ración, ya que necesito dos PCs mu: 
sean prácticamente gemelos 


Claudio 


Windows xp permite trasladar arc” 
vos y configuraciones de un PC a 
otro sin problemas, sin necesida 
mover carpetas manualmente y 
petando el sistema tal y como + 
Es decir, clonarías un equipo pen: 
los archivos de programa instal 
en ambos equipos. Se trasladar 
fondo de pantalla, la posición de 
iconos en el escritorio y el menu 
cio, la configuración de sonido, 
binación de colores y toda la car» 
de Mis Documentos. De este mode 
tendñas clonado el sistema, au 

le faltaría instalar los programas 
personalizan tu primer PC. El pase 
paso del Asistente para transfer» 
de archivos y configuraciones te 
sultará fácil de utilizar. Además, + 
des guardar el paquete a instalas 
ra hacerlo posteriormente o desde 
una unidad de tipo CD, 
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KA de disquetes de 
dows Xp 


0 bajando de Internet una utili- 
0 da Microsoft porque me lo re- 
en daron en caso de que tenga 
mp7 problema con Windows xp. 
rafa de un juego de discos de 
són que permiten arrancar Win- 
en caso de error grave y po- 
7 recuperarlo. Os rogaría me ex- 
arás si con este kit es suficiente 
tener a salvo mi disco duro. 


Roberto Calandra 


kt no es suficiente para salvar 
LL zo duro. Es decir, no se trata 
e 02 kát de rescate como el que 
use grabarse con utilidades como 
on Magic 8.0 o Norton Utilities 
1 Es bastante más sencillo, úni- 
userte permite acceder al estado 
de astalación del sistema operativo 
2 no se dispone de una forma de 
Lys el CD de instalación de Win- 
xp o si se está instalando des- 
1 ra unidad de disco o desde la 
1 Digamos que sirve como herra- 
ta para acceder a un sistema 
dañado o un sistema al que no 
2 ha instalado ningún sistema. Si 
2 necesitas es una utilidad para 
serar un Windows tras una insta- 
1 0n fallida, prueba a crear un gru- 
de discos de rescate o utilizar Re- 
pesar el Sistema o Copia de Segu- 
00 del propio Windows xp, que te 
tar a crear imágenes del sistema 
uu» dejarlo todo tal y como estaba. 
o—— > 


Activación por 
internet de Office 


Tgo Office xp instalado hace un 
442 y hace una semana que ten- 


acion de Microsoft Ulfíice A 


aemterte pare la activación de Microsoft Olfice 


Di trote le querá durante el proceso de activación del producto. 


go un problema bastante gordo, 
ya que realicé un cambio en el 
sistema (le cambié la placa base 
y desinstalé la tarjeta de red ya 
que venía integrada) y al reiniciar 
arrancaba Office y decía que se 
han realizado cambios en el 
hardware y que Office debe regis- 
trarse. Al intentarlo a través de 
Internet, el sistema dice que 
Windows ya posee en su base de 
datos una copia del número que 
intento registrar. Algo así como si 
Office se hubiera instalado en 
más ordenadores y la copia sólo 
la he instalado yo, en la carpeta 
Mi PC. Pero ahora mi ordenador 
ha cambiado. ¿Qué puedo hacer 
para lograr que Office arranque 
con toda normalidad? 


Ricardo Hernández 


Al cambiar el hardware, Microsoft 
registra un cambio de ordenador y 
puede darse la circunstancia de que 
sea un cambio lo suficientemente 
severo como para que parezca que 
Office se está instalando en otro or- 
denador. Habla con el departamento 
de registros (el número te lo pro- 
porciona Office si deseas activar el 
producto por teléfono) ya que el re- 
gistro no vas a poder modificarlo a 
menos que vueltas a tu ordenador 
anterior. También puedes esperar a 
la nueva versión, Microsoft Office 
11, que está a punto de salir a la 
calle, y supone un nuevo número de 
serie para registrar. 
A A 


¿Cómo se colocan 
los jumpers para 
FireWire? 


Tengo una nueva torre a la que he 
mudado mi placa base, práctica- 


sm no ha registrado su copia de Microsoft Dífice XP Este producto se 
ejecutará 18 veces más entes de que se le pida que lo registre. Para obtener más 


etormación, haga clic en el botón Ayuda. 


Desea efectuar la actrvación en Internet o por otro medio? 


e 
£” Activar por teléfono 


$ eún no se ha conectado a Internet, el Asstente para la activación de Microsoft Office utilizará la 
conexión predeterminada para procesar la información. Se lo prefiere, puede conectarse a Internet 
manualmente y continuar después con los pasos del esstente. Si no dispone de acceso a Internet, oljala 


epaón para efectuar la activación por telefono, 


ea xp detecta una reinstalación en un sistema distinto o si se le ha cambiado 
4 sertrare de manera ostensible, pedirá una reactivación del software. 


Preguntas y respuestas 
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mente de última generación. Me 
he dado cuenta que mi torre tiene 
unos conectores para FireWire en 
la parte frontal. pero no sé bien a 
donde conectarlos. Sé que todas 
las placas base son distintas, pero 
quisiera saber por qué patrón re- 
girme para encontrar dichos co- 
nectores, ya que tengo ¡nutilizada 
esa parte de la torre que tanto ser- 
vicio me puede prestar para no te- 
ner que andar conectando los ca- 
bles por detrás de la CPU. 


Federico Weinrichter 


Los conectores de los que nos ha- 
blas que salen de la torre tienen la 
indicación “ground” y +1, +2, +3, 
+4... Como verás son nueve conec- 
tores en total, así que tendrás que 
pinchar en los conectores de la iz- 
quierda (el final de la primera fila 
superior termina con un punto va- 
cío en lugar de con una aguja) los 
conectores ground, desde donde se 
parte en alimentación. Después se 
tes conectan los demás terminales 
+1, +2, +3 (rodeados con un círcu- 
lo) hasta conectar los nueve. Hay 
veces que estas filas se mezclan pa- 
ra dar conexión a un puerto USB y a 
otro FireWire. Puedes hacer prue- 
bas, ya que no es peligroso que co- 
nectes mal estos puntos, no influirá 
negativamente en el sistema. 
A 


¿Qué hago para 
subir archivos 
a mi casa? 


Trabajo en casa y a veces voy a 
una oficina para entregar los tra- 
bajos realizados. No son pocas las 
veces que cuando llego allí tengo 
que llevarme cosas a Casa y no 
dispongo de mi propia grabadora 
portátil. Durante un tiempo, un 
año aproximadamente. he utiliza- 
do un disco duro USB, con una ca- 
pacidad de 64 Megas, pero ya se 


computer 


me empieza a quedar corto por- 
que al trabajo con textos se le han 
sumado las imágenes y. en algu- 
nos casos, los vídeos. Sé que exis- 
ten herramientas y/o utilidades 
que permiten conectar con el or- 
denador de mi casa y así transfe- 
rir los archivos. ¿Podéis darme al- 
gún consejo al respecto? 


Antonio Álvarez 


Si empieza a quedársete corto un 
producto que no llega a los 100 
Megas (algo bastante normal, la 
mayoría de los programas de insta- 
tación ocupan bastante más) pue- 
des optar por utilizar Internet co- 
mo nos dices y así subir los archi- 
vos desde el trabajo a tu casa. Si 
dispones de ADSL (en tu extensa 
carta así nos lo especificas), pue- 
des instalar un servidor de FTP co- 
mo Serv-u y utilizar un cliente de 
FTP como CuteFTP Pro y subir ar- 
chivos en una conexión peer-to-pe- 
er (punto a punto) desde la oficina 
directamente a tu ordenador. Apro- 
vecharás todo el ancho de banda 
de descarga de tu casa (unos 25-30 
K/s) y en unas horas puedes tener 
el tamaño de un CD completo sin 
necesidad de que lleves discos de 
un lado a otro. Ten en cuenta que 
sin ADSL no es posible utilizarlo ya 
que se debe disponer de una direc- 
ción IP fija y una conexión RTB (a 
través de módem) ofrece IPs diná- 
micas que cambian continuamente. 
¿Inconvenientes de este procedi- 
miento de transferencia? El ordena- 
dor de casa debe estar encendido, 
no recibir otro tipo de datos o rea- 
lizar descargas para no ralentizarse 
demasiado, el PC emisor debe man- 
tener el envío y no cortarse 
(¿cuando te vayas de la oficina se- 
guirá enviándose el material?) y 
otro tipo de incidencias que se 
pueden dar al tratarse de sistemas 
que pueden desconectarse. Prueba 
los programas que te comentamos. 
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No más problemas 


Windows xp es un sistema operativo potente y avanzado, pero su funciona 
to interno no tiene nada que ver con el de Windows 98 o Me, Si todo va bien e 
tu PC, perfecto, pero si falla, ¿qué hacer? Esta guía te ayudará a solucionarie 


Nadie está a salvo de los errores, así que lo me- 
jor es tomar precauciones cuando todavía todo va 
bien. Luego será más fácil arreglar los problemas. 


1 Configuraciones 
y ficheros a salvo 


Si vas a reinstalar o actualizar tu PC con Win- 
dows XP, puedes usar una nueva herramienta que 
incluye: el Asistente para transferencia de archi- 
vos y configuraciones. Utilizalo, y podrás copiar 
al nuevo sistema las configuraciones originales. 
Por ejemplo, las del salvapantallas, de la barra 
de tareas, de Internet o del correo electrónico 
(Favoritos, libreta de direcciones o los mensajes, 
aunque no las cuentas y las contraseñas). 

También podrás transferir a la misma ubicación 
que en el original, todos los archivos que haya 
en carpetas como Mis documentos, Mis imáge- 
nes, y otras muchas que podrás seleccionar. 

Desde el PC que tiene la configuración antigua, 
inserta el CD-ROM de XP y, en la pantalla que 
aparece, pulsa en Realizar tareas adicionales y 
luego en Transferir archivos y configuraciones. 

En pocos segundos, aparecerá la ventana prin- 
cipal de un Asistente. Haz click en Siguiente 
después, selecciona el botón equipo antiguo. y 
vuelve a pulsar Siguiente. 

Para “trasladar” una configuración con disque- 
tes, elige Unidad de disquete y pulsa Siguiente. 


118 


¡ casilla: 


ualquier transición a un nuevo sistema ope- 
rativo se hace para mejor. Cambiamos de 
sistema operativo para pasar a uno más có- 
modo, rápido y potente, esto es, que sea 
mejor en todos los aspectos. Entre todos ellos, dos 
de los puntos más importantes son, sobre todo, la 
seguridad y la estabilidad. Aunque esto es algo, en 
ocasiones, bastante difícil de disfrutar. A todos nos 
ha pasado: un ordenador funciona perfectamente un 
día y, al siguiente, no hay forma de arrancarlo. ¿Ins- 
talaste un driver nuevo?, ¿borraste algún fichero? 
En muchas ocasiones es la interacción entre va- 
rios programas o elementos lo que da lugar a los 
fallos. En estos casos es muy difícil encontrar la 
raíz del error, ya que las causas pueden ser muchas 
y no siempre hay un “culpable” claro. 
En las siguientes páginas encontrarás un gráfico 
que te muestra los errores más habituales que pue- 
den producirse en el sistema. 
Cuando tengas un problema con tu ordena- 
dor, acude al diagrama de la página 120 y 
empieza el recorrido por la parte superior. 
Este proceso consiste en ir compro- 
bando una serie de aspectos que servirán 
para acotar, poco a poco, el problema 
concreto de tu PC. 


Ahora indica el tipo de datos que vas a copiar: 


Elige, por ejemplo, 
Sólo configuracio- 2) Sólo configuraciones 
Sólo archivos 


nes, y en la parte  ¿ 
derecha verás lo O Archivos y configuraciones 
que trasladarás: - 


Configuración 
Accesibilidad 
Configuración de Intemet Explorer 
Configuración regional 
Impresora de red y controladores 
Mouse y teclado 
Opciones de la baría de tareas 
Propiedades de pantalla 


Con Sólo ar- 
chios haces una 
copia de las car- 
petas en las que 
se guardan do- 
cumentos perso- 
nales, además 
de una larga lis- 
ta de archivos de video, audio, etcétera... 

La última opción,Archivos y configuraciones, 
engloba a las dos posibilidades anteriores. 

Es posible - — 
activar esta E pese eleccions una lista penca SN 
hacer chic en Siguiente (para usuanos 
Hazlo y, avanzados) 
al pulsar Si- 
guiente, obtendrás una ventana que te permite 
seleccionar más carpetas, archivos o configura- 
ciones para transferir. Podrás hacerto con los bo- 
tones Agregar configuración, Agregar carpeta, 
Agregar archivo y Agregar tipo de archivo. 


¡ Cuando termines, pulsa Aceptar y en Siguiente. 


El programa calculará el espacio que ocupará toda 


En muchas de las etapas del gráfico verás 
mero que te remite a un apartado. En él e 
rás explicaciones detalladas de lo que debes 
para solucionar un problema. 

No debes seguir siempre literalmente las 
nes en el orden en el que te las mostramos, 
jor que comprendas la estructura de todo el 
so. Este diagrama te muestra los caminos mas 
probables, pero cada PC es un mundo. 

Así descubrirás las distintas posibilidades + 
que puedes optar si algo falla. No tendrás Las 
nos atadas y sabrás qué alternativas existen ; 
solucionar tus problemas. 


¿Qué ocurre al arrancar el 


La BIOS inicializa la RAM y realiza comprob» 
nes del sistema. Luego se leen los sectores de 
arranque del disco (MBR) y de la partición ac 
Después empieza la carga de Windows xp 
Primero se ejecuta Ntldr, que inicia el sistema 
archivos y ejecuta el fichero Bool.ini. que mus 
el menú de arranque. Se lanza Ntdetect.com 
obtiene información del hardware y más tarde 
Ntoskrnl.exe. que ejecuta Wintogon.exe y te 
muestra la panlalla de bienvenida 


la información y te irá pidiendo los disquetes. + 
finalizar, guárdalos en lugar seguro y, cuando 
gue el momento, llévatelos al equipo o sister 
destino y repite los pasos anteriores. 

A continuación, activa el botón Equipo nuew 
y, tras pulsar Siguiente, obtendrás una nueva 
ventana. En ella, marca primero la entrada 


(+ No recesio el disco del asiente. Ya he recopilado los archivos y conbguracion 
de mi equipo anbguo. 


pulsa Siguiente y, a continuación, indica e! 
medio en el que has guardado los datos: Disco 
de 3 1/2 (A;). Tras pulsar Siguiente, el progra= 
te irá pidiendo disquetes. 

Introdúcelos todos, de uno en uno y, cuand 
termine, habrás transferido automáticamente * 
das las configuraciones del equipo original. 


2 Copias de seguridad 


Aunque Windows XP pone a tu disposición n- 
merosas herramientas de “salvamento”, si el de- 
sastre es muy grande, a veces puedes perder de 
forma irremediable la información. Por esta ca 
sa es aconsejable que periódicamente hagas co 
pias de seguridad de tus datos. Esto podrás ha- 


¡ cerlo a través de la utilidad Copia de seguridad 


Para poder instalar esta herramienta, sigue e 
proceso descrito en el recuadro “Programas oc: 


»» el CD-ROM de Windows XP” que tienes en 
una 129 de este mismo número. 

Daés, para acceder a este programa, haz 

us bre Inicio, y después en Todos los pro- 
Accesorios, Herramientas del sistema 
ja de seguridad. 

ls la ventana principal del programa, sitúa- 
2 ficha Copia de seguridad y selecciona, 
lu  ganel izquierdo, la unidad que contiene los 
Us a salvar. Así, de igual forma, en la parte 
2 podrás marcar las carpetas y ficheros de 
o 2 quieres hacer una copia de seguridad. 

» rtinuación, introduce un disquete en la 
Ls correspondiente, indica la ubicación de 
ss y pulsa Iniciar. El programa irá copiando 
ss y pidiéndote disquetes. 


e $0 
Coge de segundad bé) creado 21/11/2002 e Las 1943 
Haciendo cogsa de regundad de los sichrwos del equpo 


2h. 86m 


C Wocumerts and SettingemesgacoNTUSER DAT 


se produce el desastre y debes restaurar la 
us de seguridad, desde la ventana principal 
e programa, ve a la ficha Restaurar y adminis- 
mr medios. Tras pulsar Iniciar, el programa te 
4 los discos con las copias de seguridad. 


3 Restaurar el sistema 


es valiosísima herramienta se ejecuta en se- 
unto plano a intervalos específicos de tiempo 
Les 24 horas) y realiza copias de seguridad de 
Lu chivos de sistema y de la configuración de 
ubrare, software y arranque del equipo. De 
us modo, si en un momento determinado algo 
2 aL, podrás restablecer una de estas configu- 
unes de seguridad. 

us llevar a cabo esto, necesita utilizar espacio 
Eco duro. Por defecto, se reserva de cada 
ut un 12 por ciento del espacio total. Tenien- 
ss cuenta el gran tamaño de los discos actua- 
esto puede llegar a ser excesivo. 

quieres configurarlo, debes hacer lo siguien- 

Maz click en el botón Inicio y luego, con el 

20m derecho del ratón, sobre mi PC. 

*sate ahora en la ficha Restaurar sistema y 
ssciona la unidad a configurar. Tras pulsar el 
os Configuración, podrás utilizar el desliza- 
lo para determinar el espacio del disco que usa- 
sta herramienta. 

hata: si desmarcas la casilla de verificación, 
musctivarás la herramienta Restauración del sis- 
us. Lo cual no te aconsejamos. 


PA Instalar la Consola 
de recuperación 
sando todo parece que está perdido y no pue- 


le riciar Windows ni siquiera en “modo seguro”, 
uma te queda la Consola de recuperación. Esta 
amienta, aunque presenta un entorno muy 
item (a base de líneas de comandos), pone a tu 
sición una serie de funciones que te permiten 
anar determinados problemas que impiden 
us se inicie tu sistema operativo Windows XP. 


-. 
Ho 
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Instalar la Consola 


Lo más cómodo y rápido es que configures la 
Consola de recuperación para que aparezca como 
una opción más en el menú de arranque de Win- 
dows. De esta forma, podrás acceder a ella y po- 


Sin título - Bloc de notas 
Archivo Edwión Formato Ver Ayuda 


[boot lToader] 
Timeout=30 
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rificación Sólo lectura y pulsa una vez sobre el 
botón Aceptar para cambiar ese atributo. 

A continuación, haz click otra vez sobre el 
mismo icono con el botón derecho del ratón, 
pero esta vez elige la entrada Abrir. De este 
modo, se editará el contenido del fichero: 


default=muTtiCo)diskCo)JrdiskCo)partition(1) WINDOWS 


[operating systems] 
A coJads 


kC(O)rdiskCo)partition(1)NWINDOWS="microsoft windows xP Home Edition” /fastdetecr 


C:NCMDCONSABOOTSECT.DAT="Consola de recuveración de microsoft windows xP" /cmdcons 


nerla en marcha incluso si los archivos de sistema 
de Windows están dañados. 


Lo primero que debes hacer es instalar esta 
herramienta. Para ello, haz lo siguiente: 

Accede a Windows XP desde una cuenta de 
usuario con privilegios de administrador e inser- 
ta el CD-ROM de instalación de Windows en su 
unidad correspondiente. 

Si ves una ventana de instalación como ésta 

haz click en el icono Salir para cerrarla. Luego, 
pincha en Inicio y después sobre Ejecutar. 

En la nueva ventana, teclea toda esta linea: 
d:/i385/winnt32.exe/cmdcons y pulsa Aceptar. 

Nota: debes tener en cuenta que la letra que 
aparece al principio de la ruta que escribas debe 
coincidir siempre con tu unidad de CD-ROM. 

Haz click en el botón SÍ del mensaje de confir- 
mación y comenzará el proceso de instalación. 
Cuando termine, pulsa Enter. 

A partir de ahora, cada vez que reinicies tu PC, 
verás en el menú de arranque una nueva entrada: 


Consola de recuperación de Microseft Windows xP 


Desinstalar la Consola 


Si más tarde decides deshacerte de esta entra- 
da adicional, debes seguir estos pasos: 

Haz click en Inicio y en Mi PC. Como ahora vas 
a localizar una carpeta oculta, debes preparar al 
sistema para que te muestre este tipo de ele- 
mentos. Para ello, haz click sobre el menú He- 
rramientas y luego en la entrada Opciones de 
carpeta. Seguidamente, sitúate en la ficha Ver y 
activa el botón denominado Mostrar todos los 
archivos y carpetas ocultos. Igualmente, desacti- 
va ahora la casilla de verificación Ocultar archi- 
vos protegidos del sistema operativo. Cierra 
esta ventana pulsando en Aceptar y haz doble 
click sobre el icono de la unidad en la que está 
instalado Windows XP: Disco local(C:). Verás una 
ventana con el contenido de esa unidad: 


Cepiendo archivos ón instalación 
El progama de mutaleción está corando los archevos de eetalación 


EN 
¡M5 


S110akza lo metaleción desós un CD. lo copia de archrvos Larda sólo unos mentos. $: 
lo hace a Lavós de una red, lo coja de aschuvos podia Landas más. dependiendo de 
las condiciones de le sed 


El progama de eatalación está copiando archeros 


Localiza y selecciona la carpeta emdcons y 
pulsa la tecla Supr para eliminarla. Haz lo mis- 
mo con el archivo emdldr que encontrarás tam- 
bién en la unidad C. 

Después, sin cambiar de ventana, localiza el 
archivo llamado boot y haz click sobre él con el 
botón derecho del ratón. Selecciona la entrada 


Ahora, debes seleccionar la última línea, es de- 
cir, la que tiene este texto: 


y pulsar la tecla Supr para borrarla. Ya puedes 
cerrar el Bloc de notas y guardar los cambios. La 
próxima vez que reinicies Windows, no aparecerá 
la entrada de la Consola de recuperación. 


Discos de Inicio 
desde la Red 


Microsoft pone a tu disposición en Internet 
seis discos de inicio para poder arrancar una ins- 


| talación del sistema Windows XP, si tu equipo no 


puede leer directamente los datos del CD de ins- 
talación. Es recomendable que, mientras todo 
funcione correctamente, te descargues de la Red 
este conjunto de discos, para que en caso de de- 
sastre puedas reinstalar tu PC o acceder a la con- 
sola de recuperación. 

Abre tu navegador habitual y escribe ahora 
esta dirección web www.microsoft.com/Down- 
loads/Release.asp?ReleaselD=33483 

Desde ella, haz click en este hipervínculo 


- 4,298 K 


y, en la ventana que se muestra, pulsa el bo- 
tón Guardar. Luego, elige dónde almacenarlo, y 
vuelve a hacer click sobre Guardar, con lo que 
comenzará el proceso de descarga. 

Cuando termine, haz click en Inicio y en Mis 
documentos, para así acceder a la carpeta que 
elegiste en el paso anterior para descargar el fi- 
chero, es decir a la denominada “Mis documen- 
tos”. A continuación haz doble click sobre el ar- 
chivo en cuestión. Acepta el contrato de licencia 
que obtendrás en pantalla con un click en el bo- 
tón ST y aparecerá entonces una ventana DOS 
que te solicita la unidad de discos a emplear. Te- 
clea la letra correspondiente a tu disquetera, y 
pulsa Enter. El programa te pedirá un primer dis- 
quete vacío para crear en él el primer disco de 
inicio. Hazlo, y presiona nuevamente Enter. 

A medida que el programa te vaya pidiendo 
disquetes, deberás sacar el anterior e introducir 
uno nuevo vacío. En total se copiarán seis dis- 


WinXP ES HOM BF.ex 


| quetes, que deberás guardar en un lugar seguro. 


Discos de Inicio 
para MS-DOS 


Para crear un disco de inicio de este tipo, de- 
bes hacer click en Inicio y en Mi PC, Luego, haz 
click con el botón derecho en el icono que repre- 
senta a tu disquetera, y elige Formatear. 

En la ventana que obtienes, activa la casilla 
Crear un disco de inicio de MS-DOS, introduce 
un disquete vacio y pulsa Iniciar. En pocos mi- 


llamada Propiedades, desactiva la casilla de ve- | nutos, tendrás un disco de inicio de MS-DOS. 
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Tabla de diag 


7 ¿Arranca el escritorio normalmente? 


NO SI 


E > . y 


er el _ duro? No aparecen lat 
e usuario 


Detectar el disco 
duro en el Setup 


Crear cuentas 
desde modo seg 


¿Hay un disquete en la disquetera? | 


plena SI NO 


Sacar el disquet e 
cd B)_ Puede estar estropeado el Boot del disco 


Utilizar un antivirus Utilizar Fixmbr Utilizar Fixboot 


Puede estar dañada la configuración del sistema 


Faltan o hay errores El archivo Boot.ini 1 2 Reparación 1 Reinstalac 
en archivos críticos está dañado o falta del sistema completa 


Puede estar dañado el Registro o los ficheros del sistema 


Restaurar el registro Última configuración 1 1 y 
o de windows 1 O ;.. buena Restaurar el sistema 


 _ _——— €» _—_———— — — Pz 


Hardware | Computing Marlex) 


ico de errores 


El problema se da al... 


Instalar p— Instalar po per iii le ria 
¡Puedes cerrar Utilizar administrador . 
o 1 de controladores 1 9 Desactivarlos 


la aplicación 
normalmente? | | 


NO SI ¿Solucionado? ¿Funciona? 


NO SI NO SI 
Utilizar | | 


Ha EA OK 


E | 10 Última configuración 1 Restaurar 


buena el sistema 
¿Funciona? 


NO S | 1 1 Restaurar el sistema de 


| El presente gráfico representa todos 
los problemas que puedes experimen- 
tar con tu PC, así cómo sus soluciones. 
En primer lugar debes determinar si 
puedes “llegar” hasta el Escritorio de 
F » ? Windows o no. puesto que las causas 
H del fallo y los pasos que tendrás que 
¿ e ncl O na > dar para solucionarlo variarán de un 
caso a otro. 
Verás que muchos de los puntos de la 
: Restaurar 0 K N 0) S| tabla tienen un número a su izquierda. 
el sistema Dicho número se corresponde con el 
apartado de este artículo en el que 
encontrarás los pasos que debes dar 
para solucionar el problema. 
Ve siguiendo el recorrido que te indican 
las flechas, realizando. siempre de 


z ónil manera secuencial. todos los procedi- 
18 Dispositivo estropeado OK O pl 
mente de esta manera las tendrás 


todas contigo para llevar de nuevo a tu 
ordenador “al buen camino”. 
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Soluciones paso a paso de los problemas más comun 


Detectar el disco duro 
en el Setup 


La mayoría de las BIOS de los PCs modernos 
poseen un sistema de reconocimiento automáti- 
co de la configuración del disco duro. Puedes 
utilizar este útil método si el sistema, en un mo- 
mento dado, se niega a reconocer tu disco duro. 
Hazlo de esta manera: 

Arranca el ordenador y presiona la tecla supri- 
mir hasta que veas el Setup de la BIOS de tu 
equipo. En este caso, del fabricante Award: 

NOR PCI ISA E10S (24590039) 
CMS SETUP UTILITY 
AADD SOFTUAME, 19€ 


INTERRATTD 


STAMDASD CMS SETU? 


PC CONFIGÍROTIOA 


£TUT DEPMILT 


Esc de pt 
yr Save 4 Exit Satap 


Pulsa la tecla £ hasta situarte en la entrada 
IDE HDD AUTO DETECTION y pulsa luego Enter. 
Cuando aparezcan los valores del disco duro 
teclea el número que aparece al principio, es 
decir el número dos, y pulsa Enter. Repítelo con 

el resto de discos que tengas. Luego, presiona 
Enter hasta llegar a la ventana del principio. Eli- 


ge SAVE 8, EXIT SETUP, pulsa Enter y la tecla Y | 


para guardar los cambios. Ahora reinicia el PC. 
Nota: si el sistema sigue sin reconocer el disco 

duro, tendrás que seleccionar en el primer paso 
la entrada BIOS FEATURES SETUP, e introducir 
entonces manualmente los parámetros de confi- 
guración del disco. Estos los encontrarás en la 
documentación que éste lleva consigo e incluso 
la verás escrita en la etiqueta del propio disco. 


Mn LAS o o ds A 
coc doma Pera AP 
rdcrrradion. Marias baten: Y LO DMAXTON es 9:30)-070-0043 Losada «7 ARO 


Mes an Singapore (2) 


Disrondias Y 40 
20.4 Gb AT 015% DALE 
Y Qb=1.000, 000,000 Bytes 


Revisar la secuencia 
de unidades 


Al arrancar el PC, éste busca los datos necesa- 
rios para iniciar el sistema según una secuencia 
de arranque establecida en la BIOS. 

Lo habitual es que primero intente arrancar des- 
de el disquete o unidad A (por si estás usando un 
disco de inicio) y, si no encuentra ningún disco, 
que pruebe arrancar desde el disco duro o C. 

No obstante, puede que, si dispones de varios 
discos duros, esta secuencia esté alterada y que, 
por ello, el sistema no pueda iniciarse adecuada- 
mente. Para determinar una secuencia correcta, 
repite el primer paso del apartado “Detectar el 
disco duro en el Setup”, después selecciona 
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| BIOS FEATURES SETUP y pulsa Enter. 


En la nueva pantalla, colócate sobre la entrada 
llamada Boot Sequence y pulsa la tecla Avance 
Página. hasta que la secuencia quede así: A,C. 

Por último, presiona la tecla Esc, elige la op- 
ción denominada SAVE 8, EXIT SETUP y confir- 
ma los pasos pulsando la tecla Enter. La secuen- 
cia de unidades estará en el orden correcto. 


3 Sacar el disquete 


Seguro que alguna vez te ha sucedido que has 


i reiniciado el PC sin percatarte de que en la dis- 


quetera aún estaba el disquete que habías utili- 
zado en una sesión anterior de trabajo para co- 
piar o leer datos. 

Como ya te hemos dicho, el sistema intentará 
arrancar primero desde el disquete y, al no en- 


| contrar archivos de sistema válidos, te muestra 
| un mensaje de error como éste: Disco incorrec- 


to. Cambie el disco y presione una tecla. 

Este es un problema muy fácil de solucionar. 
Sólo deberás sacar ese disquete de la disquetera 
y pulsar la tecla Enter. El PC se iniciará entonces 
de la forma habitual. 


Usar la Consola desde el 
CD o los discos de inicio 


En el apartado “Instalar la Consola de recupe- 
ración” de la página 119, has aprendido a crear 
una entrada en el menú de arranque de Windows 
que te permite acceder a esta herramienta. 

Pero, ¿qué ocurre si el sistema se ha dañado 
hasta el extremo de que no es posible visualizar 
este menú y, por lo tanto, no puedes utilizar 
esta herramienta de salvamento? Si esto ocurre, 
todavía hay una solución: ejecutar la Consola a 
través de los discos de inicio de Windows XP o 
desde el propio CD-ROM de instalación. Esto es 
exactamente lo que debes hacer: 

Introduce el CD-ROM de instalación de Win- 
dows en la unidad correspondiente y reinicia el 
equipo. Si compruebas que éste es incapaz de 
iniciarse desde el CD del programa de instalación 
de Windows XP, debes primeramente configurar 
la BIOS para que lo haga. Para ello, repite el 
proceso descrito en el apartado “Revisar la se- 


| cuencia de unidades”, pero, esta vez, debes es- 


tablecer en la BIOS esta secuencia de unidades: 
Boot Sequence: COROM,C,A 

Nota: una vez que el proceso haya concluido, 
tienes entonces que repetir el truco número 2, 
hasta que la secuencia de unidades quede resta- 


| blecida a su orden original: A,C. 


Luego, reinicia el equipo y comprueba si esta 
vez puede leer directamente el CD-ROM de insta- 
lación de Windows. Si es así, espera paciente- 
mente a que concluya totalmente la carga de fi- 
cheros y a que aparezca la ventana . 

Si ni aún así puede arrancar desde el CD, tie- 


| nes que utilizar los discos de instalación que Mi- 


crosoft pone a tu disposición en la Red. El modo 
de obtenerlos lo hemos descrito en el apartado 
“Discos de inicio desde la Red”, 

Sigue todo ese proceso y, una vez que hayas 
descargado los discos desde Internet, introduce 
el primero de ellos en la disquetera y vuelve en- 


| tonces a reiniciar el equipo. 


Tras unos segundos, aparecerá una vent 
que te informa de que el programa de in 
está inspeccionando la configuración de 
re del equipo. Poco después, el sistema te 
el segundo de los disquetes. 

Antes de retirarlo, asegúrate de que ya 
minado de utilizar el primero (la pequeña 
la disquetera estará apagada). Verificado 
duce el segundo. Después, pulsa Enter y 
núa con este proceso hasta que termine d 
el sexto disquete del grupo. 

Ahora, independientemente del modo c 
que hayas arrancado el equipo (a través 
ROM o de los disquetes), verás esta panta 


IRAN Cant i =] AR PAZ 


Pulsa la tecla R y automáticamente acc+ 
a la Consola de recuperación. 

En primer lugar, se te pide que seleccio 
sistema sobre el que quieres actuar. En este 
sólo hay uno, así que pulsa la tecla 1 y Enter 

Nota: en estos casos, cuando sólo hay : 


| tema operativo, debes tener cuidado de ne 


sar directamente la tecla Enter, en lugar 
mero 1. Si lo haces, se reiniciará tu equipo 
tendrás que comenzar de nuevo. 

Seguidamente, el programa te pedirá la € 
del administrador del equipo: 


.. . de > ro 


En Windows XP Home Edition, ésta por de 


| no existe, asi que bastará con que pulses la 


Enter. Si tuvieras fijada una contraseña, te 
que introducirla y luego presionar Enter. 

Ya está todo preparado para que utilices 
Consola de recuperación. Pero esto te lo exp 
mos en sucesivos apartados. 


Puede estar 
estropeado el Boot 


Al intentar iniciar Windows XP, puede ocu 
que el equipo se quede bloqueado y que no te 
deje acceder al sistema operativo. 

Esto puede ocurrir por diversos motivos, e 


| ellos existen cuatro que a continuación vam 


explicar en este mismo apartado: que el se 
arranque, el MBR, la tabla de particiones o q 
cluso algún fichero crítico del sistema (como * 
Ntdetect.com o NtoskrnLexe) estén estropea 
Si no sabes cuál es exactamente tu caso, a 
continuación te indicamos las acciones a las 


| recurrir para intentar “salvar” el sistema si se 


trata de uno de los tres primeros casos. El úls 
(los ficheros críticos están dañados) lo analiza 
mos en el apartado 6. 


Sólo una pantalla negra 
Si lo único que obtienes por respuesta al in 
tentar iniciar Windows XP es una pantalla ne: 
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o un mensaje similar a éste: DISK BOOT FAILU- 
RE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER, 
puedes empezar a sospechar que el registro de 
inicio maestro, el sector de inicio o la tabla de 
particiones están dañados. 

En estos casos, podrás intentar arreglarlos a 
través de la Consola de recuperación. Pero, an- 
tes, quizás te interese acceder a Windows para 
comprobar el estado de las particiones de tu dis- 
co o para realizar una copia de seguridad de 
aquellos datos que consideres muy importantes. 

Esto último podrás hacerlo posteriormente a 
través de la Consola de recuperación, pero de 
una manera poco gráfica que te resultará muy 
incómoda. Estos son los pasos que debes seguir 
para intentar resolver el problema. 

Para conseguir acceder a Windows, crearás una 
especie de disco de inicio que te permitirá ver el 
menú de arranque de Windows. Así que, antes de 
nada, busca un disco de inicio MS-DOS de Win- 
dows (nosotros hemos utilizado uno que tenía- 
mos guardado de Windows 98). Luego, introdú- 
celo en la disquetera y reinicia el equipo. 

Cuando ahora aparezca este menú 


Menú Inicio de Microsoft Windows bae 


2. Iniciar PC sin compatibilidad con CD-ROM. 


3. Ver el archivo de ayuda. 


Elija una opción: 1 


pulsa la tecla 1 y luego Enter. Espera entonces a 
que se termine de cargar el sistema y a que se 
muestre esta linea: A:1>_ 

Seguidamente, introduce el CD-ROM de instala- 
ción de Windows XP en su unidad correspondiente 
y luego teclea este comando: A: 1 >d: 
cuando pulses Enter, ya podrás leer el CD. 

A continuación, debes teclear esta otra línea, 
D:.Wcd 1386, y volver a pulsar Enter. Te colocarás 
directamente en la carpeta llamada ¡386 que hay 
en el CD-ROM de Windows: D.1>i386 

Ahora debes copiar dos archivos desde el CD a 
un disquete. Se llaman Ntldr y Ntdectect.com. 
Como estos dos archivos son vitales para el pro- 
ceso de arranque del PC y no son específicos de 
cada equipo, podrás utilizar sin miedo los del CD. 

Para ello, saca el disquete con el que has arran- 
cado e introduce uno nuevo vacio. Después, teclea 
exactamente este primer comando, DA B86>copy 
Ntldr a: y pulsa Enter. Tras unos segundos, se 
copiará el primer fichero. Repite el proceso con 
el archivo, DA [386>copy ntdetect.com a:, al pul- 
sar Enter, éste quedará también copiado. 

Ahora debes crear un fichero boot.ini. Para 
ello, teclea DA lB86>a: , pulsa Enter y después 
escribe esta línea: Ab>edit boot.ini. 


dición  uscer er  pcíoves fy da 


Al volver a presionar Enter, obtendrás una 
pantalla. En ella, debes teclear el contenido de 
este archivo para que coincida su configuración 
con la del equipo en el que la vas a utilizar. 

En este caso, hemos tecleado todo este código: 


| una unidad de disco ESDI , 


Tiempo restante: 


Lo que aparece bajo la primera de las líneas 


| existentes, boot loader, es el tiempo que pasará, 


antes de que se inicie automáticamente y por sí 


| solo el sistema operativo que has predeterminado. 


Justo por debajo de la línea Operating sys- 


| tems, hay una lista de los sistemas operativos 
| que hay instalados en el equipo: 


ulti(0)disk(0)rdisk(09)partition(1)WWI 
El primer parámetro multi(0) identifica el con- 

trolador del disco. Será multi si se inicia desde 

IDE o EIDE. 

El parámetro rdisk(0) identifica el disco duro. 

Si tienes varios, el primero será el cero. 

El texto partition(1) identifica la partición de 


| inicio (empiezan por el uno). 


La parte IWWINDOWS identifica la ruta de la 


| carpeta donde está instalado Windows. Y lo que 

| aparece entre comillas corresponde al texto que 

| aparecerá en el menú de arranque. Si en tu PC 

| tienes varios sistemas operativos instalados, ten- 
| drás que añadir las líneas correspondientes bajo 

| el texto operating systems. 


Una vez escrito el contenido del archivo, pre- 
siona Alt+A. luego la tecla S y 
luego pulsa la tecla Enter para 
guardar todos los cambios. 

No saques el disquete de la 
disquetera y reinicia el equipo. 
Si, tras la carga de archivos pue- 
des ver el menú de arranque y al 
pulsar Enter accedes a Windows, 
casi puedes estar seguro de que 
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| Lo que está defectuoso es solamente el sector de 
| arranque o el registro maestro del inicio (MBR). 
| Aprovecha ahora que estás en Windows para rea- 
| lizar copias de seguridad de todos tus datos se- 

| gún lo explicado en el apartado “Copias de se- 

| guridad” de la página 118. 


Ahora, desde Windows, debes comprobar si las 


particiones del disco son correctas. Para ello, 

| pulsa Inicio y luego pincha con el botón derecho 
| del ratón sobre el icono Mi PC. En el menú con- 
| textual que aparece, selecciona ahora la entrada 
| Administrar y podrás ver la ventana del Admi- 

| nistrador de dispositivos: 


| 


C. Responde ahora de manera afirmativa, y pu 
Enter. La consola escribirá un sector de inia: 
nuevo. Si el problema persiste, repite el paso 
terior pero introduce esta vez este comando: 
FIXMBR. Luego, pulsa Enter, contesta afirma! 
| vamente y vuelve a pulsar Enter. 
| Se escribirá un nuevo registro de arranque * 


DOUS="Windows XP Home Edition” -fastdetes 


| si el antiguo estaba dañado o tenía algún ví 
quedará sobrescrito. Intenta reiniciar de nue» 
sin CD-ROM y sin el disquete de inicio. 


| É Faltan o hay errores 
en los archivos críticos 

| El procedimiento de arranque de Windows % 
| necesita ciertos archivos. Si estos ficheros se 
| pierden o corrompen, el proceso de inicio no 
| drá completarse de forma correcta. Éste es el 
| caso de ficheros como Ntldr o Ntdetect. 

Por ejemplo, si falla el primero de los arch: 


| de los que te hemos hablado, obtendrás un mes 
| saje que te “pide” ese fichero. 


C:INTLDR is missing 
Press Ctrl+Alt+Del to restar 


Siempre podrás obtener una copia desde el 
ROM de la siguiente manera. Si consigues acce- 
der a Windows, ya sea porque el sistema te lo 
permita o porque has utilizado un disco de in 
| creado como en el apartado 5, “Puede estar es 
tropeado el Boot”, haz clic consecutivamente + 
Inicio, también sobre Todos los programas. Ac- 
cesorios y Símbolo del sistema. 

Después, introduce el CD-ROM de instalación 
de Windows en la unidad correspondiente y, de 
de la ventana DOS que habrás obtenido en pa 
| talla, teclea esta línea de comando para indica 
| que vas a copiar, por ejemplo, el archivo Ntld: 
| desde la carpeta 1386 del CD a uno de tus dis- 
| quetes. Después, presiona Enter. 

Una vez copiado el fichero, saca el disquete 
el CD-ROM de sus respectivas unidades y vuelve 
reiniciar el equipo. Esta vez no te preguntará + 
ER el fichero que se había “extra 


Jedhivo, Acción; Vel Ventana; Ayudo 


+<- ONG DY 


Administración del equoo (local) 
IM terrarmentas del sistema «y 
+ Lg visor de sucesos 
. Carpetas compartidas 
+ pao rimas arias 

Ae, audrrirastrador de dspostivos 
Ba Almacenemiento 

Medos de slmacenemeoto e 


EY Parvoón Básico NTFS 


Selecciona la entrada Administración de dis- 


| cos y comprueba en el panel derecho si tus par- 
| ticiones están en buen estado. Si no fuera así, 
| deberías pensar en reparar Windows XP. 


Si, por el contrario tus particiones son correc- 


| tas, deberás acceder primero a la Consola de re- 
| cuperación para intentar reparar el sector de 
| arranque o el MBR. 


Hazlo, y una vez hayas accedido a esta conso- 


| la, teclea el comando FIXBOOT C: y pulsa Enter. 
| Obtendrás un mensaje que te pide confirmación 
| para sobrescribir el sector de inicio de la unidad 


r do 
OPA 
perating : at e 
(Oddis O)rdisk(0)partition(1)WINDOWS=" Windows XP Hone Edition" ¿us tdokees 


a) "Dspedicón | Tyo_T segema de erdvos | Estado [Capacidad 


do” anteriormente. 

No obstante, si no has podi 
acceder a Windows ni dando lo 
Conedo(satema) 39963 PASOS anteriores, puedes inte 
copiar el fichero a través de y 
modo de consola seguro. 


* Para ello, reinicia el equipo y 


o mientras tanto mantén pulso 


la tecla F8 hasta que ahora ap 
rezca este menú: 


| Seguidamente, selecciona la entrada Modo $a- 

| guro con símbolo del sistema y pulsa Enter. * 

| pera hasta que aparezca el símbolo CA>, escrine 

copy d1i384ntldr c: y pulsa la tecla Enter. 
También puedes acceder a la Consola de recu 


peración y ejecutar desde ella este comando. 
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O incluso podrás copiar el contenido de un fi- 
chero comprimido (por ejemplo Win.cab). Para 
ello, deberás teclear esto, C>expand 
d.1i384win.cab a.1 -F:* y pulsar la tecla Enter. 

Como el último archivo no cabe en el disquete, 
saca éste e introduce otro vacío. Luego, pulsa 
Enter e indica que quieres descomprimir éste últi- 
mo con C:>expand d:1i386win.cab al -F:nw- 
cload.exe. Después de pulsar Enter otra vez, 
empezará la descompresión al disquete: 


"y El archivo boot.ini 
Y está dañado o falta 


Si al intentar acceder a Windows XP, obtienes 
un mensaje que te indica que el archivo boot.ini 
no es el correcto, significa que ese fichero tiene 
errores. Para arreglarlo, puedes seguir cualquiera 
de los siguientes procesos. 

Si consigues acceder a Windows, ya sea porque 
el sistema te lo permite o porque has utilizado 
un disco de inicio creado según los pasos ante- 
riores, haz clic en el botón Inicio y pulsa con el 
botón derecho del ratón sobre la entrada Mi PC, 
para así luego elegir el comando Propiedades. 

En la nueva ventana que aparece, sitúate en la 
ficha Opciones avanzadas y haz clic en el botón 
Configuración. 

Después, pulsa este otro, Editar, y podrás ver 
el contenido del fichero boot.ini: 


[boot loader] 
timeout=30 


default=mulriCo)diskC(O)rdiskCO)partition(1) WINDOWS | 


[oper ating systems] 
mu 


tiCo)ddiskC(O)rdiskCO)partition(1)WwWINDOWS="Microsoft windows XP Home Edition” /fastdetect 
CENCMDCONSABOOTSECT.DAT="Consola de recuperación de microsoft windows XP” /cmdcons 


(O) Restaurar el Registro 
Y de Windows 


Todos los datos de configuración de Windows 
XP se encuentran en una base de datos, denomi- 
nada Base de datos del Registro. 

Si este archivo se daña o contiene alguna en- 
trada errónea, puede ocasionar que el sistema no 
funcione o que lo haga mal. Windows guarda co- 
pias de seguridad de este registro, para sustituir 
uno dañado por otro en buen estado. Hazlo así: 

Reinicia Windows, pulsa la tecla F8 durante el 
arranque y elige la entrada: Modo seguro con 
símbolo del sistema. 

Luego, desde el símbolo del sistema, deberás 
teclear scanreg/restore y pulsar la tecla Enter. 

Aparecerá una lista de todas las copias de se- 
guridad del Registro que el sistema ha realizado: 


| 
| 
| 
| 


Presta atención a las fechas, y selecciona una 
copia de seguridad que se hizo en un momento 
en el que tu equipo funcionaba bien, y pulsa en- 
tonces Enter. 

Espera a que el proceso termine, y luego prue- 
ba a reiniciar el equipo. 


Comprueba, según se explicó en apartados an- 
teiores, si está correctamente escrito o si le falta 
algún parámetro o línea. 

Una vez que hayas solucionado el error, cierra 
el fichero, guarda los cambios y reinicia el equi- 
po. Si a partir de ahora se reinicia sin problemas, 
habrás solucionado el fallo. 

Si por el contrario, el mensaje de error sigue 
apareciendo, tendrás que acceder a la Consola de 
recuperación de Windows. 

Una vez situado en ella, teclea la siguiente li- 
nea, BOOTCFG /rebuild y pulsa la tecla Enter. 
Luego, presiona la tecla Y, teclea el nombre del 
sistema operativo que aparecerá en el menú de 
arranque, "Windows XP”, y deja la última pre- 
gunta en blanco presionando Enter.Ya puedes 
reiniciar el PC y comprobar que se ha reemplaza- 
do el fichero bootini por otro. 

e) 
0 


Y Utilizar un antivirus 


Si has sido precavido y has creado discos de ini- 
cio con un antivirus, es aconsejable que los utili- 
ces para comprobar si existe algún virus residente 
en memoria que esté causando los errores en tu 
sistema. Podrás hacerlo antes de ejecutar el co- 
mando FIXMBR o posteriormente. Lo único que 
debes hacer es introducir un disquete en la dis- 
quetera y reiniciar el equipo. A partir de ahora, 
deberás seguir las instrucciones del antivirus. 

Pongamos por caso que utilizas el antivirus 
Panda Titanium. Si es así, teclea AM>PAVCL 
/ALL /CLV /AEX y pulsa la tecla Enter. Espera 
entonces a que el sistema te pida el resto de los 
disquetes y sigue las instrucciones que te dé. 
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Restaurar el Registro 
de Windows 


10 
Cada vez que inicias Windows XP en modo nor- 
mal, el sistema crea un registro de todos los con- | 
troladores instalados. De esta forma, si en un 
momento dado instalas un controlador que da 
fallos o efectúas un cambio de hardware que 
también provoca un error, puedes “retroceder” 
a esa última configuración en la que todo fun- 
cionaba correctamente. 
Para acceder a esta opción, reinicia Win- 
dows, pulsando en todo momento la tecla F8. 
En pocos segundos visualizarás un menú que 
te muestra diversas opciones: 


Modo seguro con símbolo del sistema 
Mabilitar el registre de inicio 


Mabilitar modo UGA 


La última configuración buena conocida (config. más reciente que funcionó) 


Modo de restauración de 8D (sólo contr. de dominio de Windows > 


Modo de dopuración 


Iniciar Vindows norma lnenta 
Reiniciar 
Regresar al monú de opciones del 80 


las teclas de dirección Arriba y abajo pare resaltar le opción 


Pulsa ahora la tecla Y hasta seleccionar la en- 
trada denominada La última configuración bue- 
na conocida y pulsa después Enter. 

A continuación se reiniciará automáticamente 
el equipo, cargando en ese momento la última 
configuración de controladores. 

Esta solución sólo te servirá si la llevas a cabo 
inmediatamente después de haber instalado el 
controlador problemático (un arranque después). 


computer 
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Esta utilidad de Windows es un gran inven* 
que te ayudará a subsanar muchos de los e 
que pueden darse en tu sistema y que hace 
Windows se convierta en inestable, con o s 
una razón aparente. 

A intervalos regulares de tiempo, Restaurar e 
sistema guarda la configuración del registro : 
sistema, por si más tarde se originan proble 
necesitas regresar a ese punto en el que todo 


Restaurar el sistema 


| cionaba bien. Esta utilidad restaura el Regist: 


completo y todos los archivos del sistema ops 
vo, respetando en todo momento tus archivos 
personales, como documentos, Favoritos, Pass 
de Reciclaje, etcétera... 

Además, esta herramienta nunca “descansa 
aparte de crear puntos de restauración a int 
los regulares de tiempo, también crea puntos 
tomáticamente en los siguientes casos: si ins 
las una aplicación con un instalador compat 
con esta herramienta (por ejemplo, la suite * 
crosoft Office); cuando descargas una actual 
ción de Windows XP; cada vez que utilizas la 
ción Restaurar sistema (por si acaso luego qu 
deshacer los cambios); O cuando instalas un 
trolador de un dispositivo no firmado (no rec 
cido por Windows). 

No olvides que tú también puedes crear mas 
mente todos los puntos de restauración que c 
deres necesarios. Por ejemplo, es aconsejable 
lo hagas antes de instalar nuevo software. 

Usa esta herramienta así: 

Puedes acceder a esta función bien en m 


| normal o seguro. 


Obviamente, deberás acceder de esta últi 
manera cuando el sistema provoca errores qu 
te permiten iniciar Windows. 

Para acceder a esta entrada, reinicia el PC 
sionando a la vez F8 y, cuando aparezca el 
principal, selecciona Modo seguro y pulsa la 
cla Enter. De este modo verás el Escritorio 
modo a prueba de errores de Windows, 


A continuación, tanto si has accs 
do a Windows en modo normal o se: 
ro, pulsa Inicio, Todos los programas. 
Accesorios, Herramientas del siste- 
ma y Restaurar sistema. 

Cuando aparezca la ventana prin 
de esta herramienta, activa la ent 
Restaurar mi equipo a un estado a+ 


: terior y pulsa Siguiente. 


Se mostrará un calendario en el 
podrás seleccionar un día anterior, en el que 
todo funcionaba correctamente. Por ejemplo 
nuestro caso, al elegir el día 9 de Mayo apare 
en la parte derecha una lista de todos los pu 
de restauración que se realizaron en esa fec 

E pe 

9:07:16 Utilidad de copia de segui 
| 4:03:43 Punto de control del sistema 
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Selecciona el punto de restauración a cuyo esta- 
do quieras “devolver” el equipo. Por ejemplo, no- 
sotros hemos elegido Punto de control del siste- 
ma. Luego, pulsa otra vez Siguiente. 

Windows te mostrará a continuación la si- 
guiente pantalla de advertencia 


Restaurar el sistema cerrará Windows durante la restauración. Una vez completada, 


13 Reinstalación completa 
de Windows XP 


Si los daños en el Registro o en el sistema son 
muy graves, la única alternativa posible para po- 
der solucionarlos pasará por formatear el disco 
duro e instalar un copia 
“limpia” del sistema 


windows se reinicia usando la configuración correspondiente a la fecha y hora hstadas, Windows XP. 


más abajo. 


Para llevar a cabo una 
instalación de este 


Importante: guarde sus cambios y cierre todos los programas antes de | tipo, debes repetir el 


continuar. 


y, cuando la aceptes con un clic en siguiente, el 
sistema se cerrará automáticamente y comenzará 
entonces con el proceso de restauración. 


Restaurar sistema 


LT NCAA 


Cuando finalice, se reiniciará el PC, y podrás 
comprobar si todo funciona correctamente. 

Nota: hay un par de asuntos que debes tener 
en cuenta al utilizar la herramienta Restaurar 
sistema. Por un lado, debes saber que al utilizar 
un punto de restauración y devolver el sistema a 
un momento anterior, todos los programas que 
hayas instalado posteriormente a ese punto pue- 
den dejar de funcionar. 

Por otro lado, y como ya te hemos dicho, al 
utilizar uno de los puntos existentes, Windows 
crea automáticamente otro nuevo. 

Ésta es una medida de precaución, por si 
aquel no funciona bien (así puedes regresar a la 
situación previa). No obstante, este último pun- 
to de restauración de “precaución” no se creará 
si llevas a cabo todo el proceso descrito a través 
del modo seguro. 


12 Reparación y reinstala- 
ción de Windows 
Con este proceso recuperarás la configuración 


original, pero no perderás tus datos y configura- 
ciones personales. Esto es lo que debes hacer: 
Reinicia el equipo con el CD-ROM de instala- 
ción en la unidad de CD o sigue el apartado 4 
para acceder al programa de instalación. 
Espera a que se carguen los ficheros necesarios 
y, cuando aparezca esta pantalla 


Inocaloción de Víndews EP Nano Edition 
o - 


—Progrena de instalación. 


Ent. ko del ama de instalación mM efec) 
MES cr o o Pa 


cuporar una instaleción de 
de recuperación, presiona 


. sale del programa «ln instaler Vindows XP. 
4er, 0 rd lamarar bi li —— - 
pulsa la tecla Enter para continuar. Luego, pre- 
siona F8 para aceptar el contrato de licencia y, 
en la nueva pantalla, la R. 

De esta manera, comenzará de inmediato el 
proceso de reparación. Esta operación es similar 
a una instalación completa del sistema. Sólo 
tendrás que realizar todos los pasos que el pro- 
grama te vaya marcando. 
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primer paso del aparta- 

do “Reparación y reins- 
talación de Windows”, pero tienes que pulsar di- 
rectamente la tecla Esc, en lugar de la R. 

Durante el resto del proceso, el programa te irá 

haciendo distintas preguntas a las que deberás 
responder y que afectarán directamente a la con- 
figuración del sistema. En todo momento el pro- 
grama de instalación te mostrará información y 
sugerencias para facilitarte el proceso. 


1 Crear cuentas desde 
el modo seguro 


A veces, te puede ocurrir que tras actualizar un 
sistema a Windows XP o reinstalarlo se eliminen 
las cuentas de usuario que tuvieses creadas. De 
este modo, aparecerá la pantalla de bienvenida, 
pero no podrás elegir ninguna cuenta de usuario 
para iniciar la sesión de Windows. 

Para solucionarlo, reinicia el equipo, mante- 
niendo presionada la tecla F8, y, cuando aparez- 
ca el menú de opciones principal, selecciona en- 
tonces la entrada Modo seguro y pulsa Enter. 

La pantalla de bienvenida que te encontrarás 
cambiará notablemente de aspecto: 


Además de mostrarse con poca resolución, es- 
tará disponible una nueva cuenta de usuario: la 
del Administrador. De este modo, tendrás un ac- 
ceso y control total sobre el equipo. 

Haz clic en esa cuenta y esta vez accederás a 
Windows en modo seguro. 


Modo a prueba de errores 


¿Mnicio| 


Ahora, lo único que tienes que hacer es crear, 
de la manera habitual, las cuentas de usuario 
que quieras tener disponibles. 

Para ello, haz clic consecutivamente sobre Ini- 
cio y Panel de control. Después, realiza una do- 
ble pulsación sobre el icono y en la ventana que 
ahora aparece, 


Elija una tarea... 


computer 


haz clic en la entrada Crear una cuenta nuews 
para indicar lo que quieres hacer. Después, te- 
clea el nombre del usuario de esa misma cue” 


y haz clic en Siguiente. 


Determina ahora también el tipo de cuenta 


6 Edmnrirador de eno  C Limitada 


Para terminar el proceso, ya sólo te queda + 
sar el botón Crear cuenta. Vuelve a repetir *: 
dos los pasos si quieres crear más cuentas. 


1 ES Utilizar combinaciones 
de teclas 


En ocasiones, cuando tienes muchas aplica 
nes abiertas, puede ocurrir que uno de esos > 
gramas que se están ejecutando se quede bis 
ado y no responda. Además, si intentas cera 
tampoco “te hace caso” y se queda fijo en par 
lla, entorpeciendo el resto de tu trabajo. 

En estos casos, no hace falta que tomes la == 
cisión más drástica, es decir, reiniciar el PC 
que supondría perder el resto de la informac= 
que no hubieses guardado. Antes de esto, pues 
forzar el cierre de la aplicación bloqueada. 

Desde el Escritorio de Windows, pulsa la si 
guiente combinación de teclas: Ctri+Alt+Supr 

Obtendrás una pantalla como ésta: 

Administrador de tareas de Windows 

Archivo Opciones Ver Apagar Ayuda 

Apkcaciones - Procesos Rendmiento | Funciones de red | Usuanos 


a 
a Me 


lg Estado 
D Activo 


Usuevo Nombre del cha 
PlFuencis 


Haz clic en Aplicaciones y pulsa el nombr= 
del programa que da problemas 


Estado 

Intern... Activo 
TT Activo 
Activo 

Activo 

Activo 


Tarea 


| E" PC está locoZ.rtf 


Pincha en Finalizar tarea y espera a que se 
cierre esa aplicación. Ten en cuenta que todo + 
trabajo que tuvieras pendiente de guardar en == 
programa lo perderás sin remisión. 


1 é Desinstalar el programa 


Algunas veces ocurre que hasta las aplicacio- 
nes que parecen más inofensivas ocasionan > 
blemas en el equipo nada más ser instaladas. 
guro que te sonará esta frase: “Desde que ins 
tal programa, esto no va bien”. 

Quizá el nuevo software entra en conflicto 
otros programas ya instalados o simplemente 
ocurre que la nueva “adquisición” no está de* 
damente diseñada y ocasiona en tu PC más ts» 
tornos que alegrías. 

Lo mejor en estos casos es desinstalar ese ; 
grama y “borrarlo” de tu equipo. 

Si puedes acceder a Windows del modo hab 
tual, hazlo. Si la aplicación ha ocasionado ta* 
tos problemas que ni siquiera puedes trabaja: + 
el sistema operativo de la manera habitual, de 
berás iniciar la sesión en modo seguro. 

La manera de realizar todo esto la encontra» 
explicada en el apartado 14, “Crear cuentas 
desde el modo seguro”. 


ha vez te encuentres en Windows, ya sea en 

més seguro o normal, haz clic en Inicio y sobre 
Bapel de control. 

aendrás una nueva ventana en la que debes 
sacer un doble clic justo sobre el icono Agregar 
star programas. Pincha ahora en el botón 
Apegar nuevos programas que aparece a la iz- 
erda, y a la derecha verás todos los programas 
us están instalados en tu PC: 


pumas actualmente mstalados; 


o desiyet 950c series (Quitar sólo) 
II seeuipdate 1.6 (Symantec Corporation) 


secciona el que quieres desinstalar y pincha en 
» botón Quitar. Automáticamente comenzará el 
aso y se eliminará la aplicación de tu disco. 


17 Utiliza el Administrador 
de controladores 
aña dispositivo de hardware lleva asignado un 


wsolador determinado que permite que aquél 
one correctamente. Así que, si hay proble- 
mw. de hardware y sospechas que el causante es 
um de los dispositivos que, por ejemplo, acabas 
ls nstalar, podrás utilizar el Administrador de 
metroladores para intentar solucionar el proble- 
ma de esta manera: 

m2 clic en Inicio y luego pulsa con el botón 
echo del ratón en el icono Mi PC, para poder 
mr la entrada Administrar. 

Ea la ventana que ahora obtienes, haz un do- 
e clic sobre la entrada Administrador de dis- 
pusólbvos y podrás ver a la derecha una lista de 
dispositivos que hay instalados en tu equipo: 


e» J marcos 

> 1] Adaptadores de pantalla 

+ MI) Adaptadores de red 

= > Controladoras de bus serie universal (USB) 

+ $3) Controladoras IDE ATAJATAPI 

+ 2) Controladores de disquete 

» (29 Dispositivos de interfaz de usuario (HID) 
Disposttivos de sistema 
Dispositivos de sonido, video y juegos 
Equipo 
Monitor 

3, Mouse y otros dispositivos señaladores 
= dh Procesadores 
2 S Puertos (COM 8:LPT) 


"este caso, suponemos que el controlador 
me da lugar a errores es el del monitor, así que 
25 doble clic sobre la entrada correspondiente a 
ma dispositivo, y luego sobre la que coincide 

+ el modelo que tienes. 

ls la nueva ventana, sitúate ahora en la ficha 
Tortrolador y la ventana te mostrará las si- 
entes cuatro opciones: 


Detalles del controlador... 
Actualizar olador... 


Volver al controlador anterior 


Destnstalar 


Hardware 


Con la segunda opción, Actualizar el controla- 
dor, accederás a un Asistente que te ayudará a 
actualizar el driver actual por uno más moderno. 

Para hacerlo, puedes dejar a Windows que se 
encargue de la actualización o indicarle tú mis- 


| mo dónde está ubicado. 


Si acabas de instalar un nuevo controlador cre- 
yendo que estaba más actualizado y, por contra, 
tienes más problemas, haz clic en el tercer bo- 


| tón, Volver al controlador anterior, y restituirás 
| la configuración previa que existía. 


Utiliza el cuarto, Desinstalar, si es que ya no 
deseas utilizar un controlador o si el actual no 


| funciona y deseas instalarlo desde el principio. 


18 Dispositivo estropeado 


Si no puedes actualizar un driver para que fun- 
cione mejor, y ni desinstalándolo consigues res- 
tablecer el correcto funcionamiento del disposi- 


| tivo, quizá deberás plantearte la posibilidad de 
| que el problema exista porque el elemento hard- 
| ware está estropeado. 


En este caso, si el dispositivo está todavía en 
garantía, deberás llevarlo al establecimiento 
donde tú lo compraste y pedir que te lo cambien 
por uno en perfecto estado. Recuerda que, para 
poder reclamar, es básico que guardes la factura 


| de compra y el resto del material que acompaña- 
¡| ba a ese dispositivo. 


Es decir, es aconsejable que no te deshagas del 


| embalaje nada más instalarlo. 


Comprueba primero que funciona correctamen- 


| te y que no da problemas. Luego, ya podrás tirar 
| la caja y el resto de material. 


1 9 Desactivar programas 


Aunque tú no te des cuenta, al iniciar Windows 


| se cargan automáticamente algunos de los pro- 


gramas que tienes instalados en tu equipo. De 
esta forma, se lanzan con Windows desde el 
principio (como los antivirus). 

La parte negativa de esto es que, si la aplica- 
ción que se ejecuta no es compatible o entra 


conflicto con tu sistema, lo hará también, obvia- | 


mente, desde el principio. 
Desactívalos de la siguiente manera. Accede a 
Windows de la forma habitual o en modo seguro 


Computing Maguila» 


(según el apartado “Crear cuentas desde el modo 
seguro”), y haz clic en Inicio y en Ejecutar. 

| Ahora, teclea msconfig. y pulsa Enter. En la 

| ventana que aparece, sitúate en la ficha Inicio y 
| podrás ver una lista de todos esos programas. 


Elemento de inicio Comando 

F:lArchivos de progra... 
F:1WINDOWS1System. .. 
Mixer,exe [startup 

"F: Archivos de progra... 


| 
1 
| 
] 


hpztsb04 
Mixer 
msmsgs 


| Desactiva el que quieras con un clic en su casi- 
| lla y pulsa Aceptar. Reinicia el sistema para que 
| tengan lugar los cambios que acabas de realizar 
en la configuración. 

Comprueba si ya no se produce el conflicto an- 
terior. Si es asi, acabas de encontrar al culpable. 
En caso contrario, vuelve a activar al “falso cul- 
pable” y prueba con otro candidato. 

Repite el paso anterior, pero esta vez teclea 
regedit y pulsa Enter. Automáticamente, apare- 
| cerá la ventana del Editor del Registro: 

í Ve haciendo doble clic consecutivamente sobre 
| las entradas HKEY_CURRENT_USER, Software, 
¡ Microsoft, Windows y CurrentVersion. Al des- 

| plegarse esta última, podrás ver otra denomina- 
da Run que debes seleccionar. 

Asi, en el panel derecho, puedes ver una lista 
de todos los programas que se ejecutan al ini- 
ciarse Windows. Elige el que quieras desactivar, 


Nombre Tipo Datos 


abl(Predeterminado)  REG_SZ (valor no establecido) 
E MsmsGS | REG_5Z  "F:lArchivos de prograr 


pulsa Supr y confirma la eliminación. Luego, 
tendrás que reiniciar el equipo. 

Al igual que antes, debes ir probando, uno por 
uno, los programas que se cargan al inicio, hasta 
encontrar al responsable del fallo del sistema. 
Ten mucho cuidado y, en caso de duda, no elimi- 
nes un programa, hasta no tenerlo identificado. 
Puedes “romper” más de lo que arreglas. 

Nota: en ocasiones podrás encontrar una lla- 
mada a estos programas en el archivo. Win.ini, 
Por ejemplo, repite el primer paso y teclea 
win.ini. Se abrirá este fichero y podrás compro- 
| bar si tiene esta línea: [Run]. 
| Bajo ella, puede aparecer esa “llamada” a fi- 
| cheros que se deben iniciar. 


Programas ocultos en el CD-ROM de Windows XP 


En el CD-ROM de Windows XP hay varios progra- 
mas que no se instalan directamente con el siste- 
ma operativo. Casi todos sólo tienen utilidad cuando 
se está trabajando en una red, pero existe un pro- 
grama importante que deberías instalar en tu orde- 
nador: es el programa de copias de seguridad de 
datos. Para ello. introduce primero el CD-ROM de 
Windows XP en la unidad correspondiente. Tras 
unos segundos aparecera esta pantalla: 


¿Qué desea hacer? 
$ instalar Windows XP 
[5] instalar componentes opcionales de Wind 


(5) Benlizar tareas adicionales 


[5] Comprobar compatibilidad del sistema 


Pulsa primero en la entrada Realizar tareas adicio- 
nales y después en Examinar este CD 

En la ventana del explorador que oblendrás ahora 
deberás hacer doble click sucesivamente en los 
iconos VALUEADD, MSFT, NTBACKUP y. por último. 
sobre el icono 


NTBACKUP. MSI. Lal | NTBACKUP.MS1 
En pocos segun- 


dos. se llevara a 

cabo el proceso de instalación del programa de 
copia de seguridad. Desde ese momento esta apli- 
cación estará disponible 

Aparecerá una ventana mostrando un mensaje que 
te indica que ha finalizado con exito. Ciérrala 
haciendo click sobre el botón Finalizar. 

Ahora ya podrás extraer el CD-RDM de la unidad 
lectora. Lo único que le queda por hacer es cerrar 
las ventanas que tengas abiertas. y ya podrás reali- 
zar tus copias de seguridad 
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Funciones de búsqueda 
y referencia en Excel 


7 Lista de funciones 


E) ere Edcón yer pomtor Eormato tierramientes Detos vegiana 7 Ñ , 

0S ¡SABE ya devuelve el número de áreas en u 
ea e? Bl F3 á _ referencia. Un area es un rango de celdas con! 
E y o guas o una sola celda 


A 5 y” C 
7 Códi Artículo Proveedor 
2 C-0001 Té Dheramsala Exotic Liquids busca en un rango de una fila o 


3 C-0002 Cerveza libetana Barboy Exotic Liquids ' una columna un valor y devuelve otro desde la 
4 C-0003 Sirope de regahz Exotic Liquids misma posición en un segundo vector. 
$5 C-0004 Especias Cajun del chef Anta New Orleans Cajun Delghts e 
6 C-0005 Mezcta Gumbo del chef Antg New Orleans Cajun Dehights 
7 (0005 Mermelada de grosellas de Grandma Kelly's Homestead busca un valor en 
$8 Cc-0007 Peras secas orgánicas del l Grandma Kelly's Homestead primera columna de una matriz y devuelve el 
9 C0008 Salsa de erándanos Northwo Grandma Kelly's Homestead só a bla e de de otra columna espec 
10 C-0009 Buey Mishi Kobe Tokyo Traders ca a tabla o matriz 
11 C0010 Pez espada Tokyo Traders e ; : 
. . usca un valor en la pr 
5 E A Cooperativa de Quesos Las - . mera fila de una matriz y devuelve el valor en 
misma columna de otra fita concreta de la tabla 


0» m1 bojal JMojaz Y Hoje3 / AA 


) 


Microsoft Excel - Funciones rdí 


devuelve la posición de un elemento en u 
matriz. Éste debe coincidirá con un valor espec 
ficado en un orden especificado 


devuelve el número de columna 
en que se encuentra la referencia 
devuelve el número de colum- 
nad que tiene una matriz o referencia 


Aquellos que conozcan Excel desde hace tiempo, sabrán que uno de sus máxi- 
mos valores y que le confiere mayor potencia, son las funciones predefinidas a On rango queso iaa 


devuelve 


filas y de columnas de una celda o rango. Se 
puede especificar el número de filas y el de 
columnas a devolver 


que contiene. En esta ocasión, revisamos las de Búsqueda y referencia. 


xcel incorpora una gran cantidad de fun- | de todas ellas, de su utilidad y de los parámetros 
ciones, pero quizá el grupo más desco- que las forman. Además, algunas de ellas toman 
nocido sea el correspondiente al de las | una especial utilidad al usarlas en combinación 
funciones de “Búsqueda y referencia”.És- | con otras funciones. Así que hemos diseñado cua- 
tas te permiten desarrollar distintas tareas de | tro ejemplos distintos recogiendo las distintas utiliza el argu 
búsqueda en hojas extensas, y de referenciar cel- | posibilidades. También te indicamos cómo acce- mento índice para devolver un valor de una list; 
das individuales, grupos o incluso matrices de der a través de los menús a las funciones de de argumentos de valores 
una manera rápida y sencilla. Te serán sobre todo | “Búsqueda y referencia” y encontrar información devuelve el número de fila en la que 
útiles cuando estés ante un documento amplio | detallada sobre cada una. No obstante, siempre encuentra la referencia 
con muchas entradas de datos o tablas largas. puedes prescindir del Asistente, e invocar cada 
y p ; E 2 : d ; 3 devuelve el numero de filas que con 
Hay un gran número de funciones incluidas en función a través del método clásico. Es decir, te- A UA SiO y Palonencia 
esta categoría. A tu derecha encontrarás una lista | cleándolas directamente en la celda oportuna. 


devuelve la 
dirección de celda en forma relativa y absoluta 
la ubicación real de la celda dentro de la hoja 


crea un acceso directo o salto que 
abre un documento almacenado en un servidor 


1 Dón de enco ntra F las fu nciones de red, en una intranet o en Internet 
de Búsqueda y referencia 


Sitúate en Excel y despliega el menú Insertar. — | las hojas de Excel, utilizando para ello las 
Puedes seleccionar la lista de todas las funcio- | referencias que asignas a cada una de sus celdas 
nes de Excel escogiendo Función en dicho menú. | o conjunto de celdas. 

Para encontrar las opciones de Búsqueda y | 

referencia, tienes que seleccionar en Categoría | Ea 

de la función Búsqueda y referencia y, debajo | [caegoria dela función Nombre de la función devuelve la referencia espec 
del apartado Nombre de la función, aparecerán ficada por una cadena de texto. Usa esta funciór 
todas las funciones englobadas en esta catego- cuando desees cambiar la referencia a una celda 
ña. q RA en una fórmula sin cambiar la propia fórmula 
Como puedes ver, todas estas funciones están | | lestadncos COLUMNA devuelve un rango hori- 
relacionadas con la búsqueda de datos dentro de | ase zontal de celdas como vertical y viceversa. 


l imbrreion 


da un valor 
de datos almacenados en una tabla dinámica 


devuelve la referencia de la celda ubicada en la 
intersección de una fila y de una columna deler- 
minada 
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de las funciones de búsqueda más potentes 
as que cuenta Excel son las denominadas 
HELARV y BUSCARH. Están especializadas en 
alización de datos en tablas, y toman como 
o de partida una referencia (un valor deter- 
do) que se encuentra distribuido en vertical 
 5zontal. De aquí, viene su letra final V y H. 
La ejor manera para entender su funcionamien- 
1 a través de un ejemplo práctico basado en 
ción BUSCARV. La única diferencia 
tente entre esta función y la denominada 
MISCARH es que la primera busca por columnas 
4 segunda por filas. Así que este ejemplo te 
sa para entender ambas. 

+ que compruebes todo el alcance de esta 
són, es necesario que partas de unos datos 
4 te permitan exprimir todo su potencial. Por 
usclo, abre y crea un libro de trabajo nuevo 
== dos hojas. La primera está destina a conta- 
sos todos los pedidos que han realizado tus 
stes. La segunda hoja por su parte contiene 
us» Setalle de cada uno de los productos que tie- 
mm en venta. 


a WIEN e 77 
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ld ru ' ma 
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50 de la función BUSCARYV en tu libro te va 
» permitir rellenar los pedidos de una forma muy 
méa y muy cómoda, ya que sólo tendrás que 

zar el código del producto y ella se encarga- 


== funciones anteriores BUSCARV y BUSCARH, 
mue muy potentes y útiles, tienen una limita- 
+ de la cual ya te hemos hablado en el apar- 
uo anterior: la primera columna de la tabla 

so contiene los datos debe estar siempre orde- 
ts alfabéticamente o por su valor. 
e esto no siempre es así. En la vida real, la 
==srmación no siempre se muestra de la manera 
ms. adecuada y deseada para nosotros. En oca- 
mones, puede que esa columna no aparezca 
swtenada, lo que echa por tierra las supuestas 
eperanzas que teníamos puestas en las funcio- 
== BUSCARV y BUSCARH. No obstante, llega- 
ls a este punto, no debes tirar la toalla. 

ses pre hay una salida. En este caso, viene de 
mano de otras dos funciones que incluye Excel 
0 se denominan INDICE y COINCIDIR. A 
stinuación te explicamos su funcionamiento 
2 que puedas subsanar el limite anterior. 
e de un libro de trabajo cuya primera hoja 
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Búsqueda de valores sin ordenar 


Software 


Búsqueda de valores en una tabla 


E 
E TE e Dharamsósa «oLe ques 0 
PRÍCOO) Cerezo tibatare Bacay «one Lques 575€ 
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rá de “volcar” el resto de la información referen- 
te al artículo que estás contabilizando en un 
pedido determinado. De esta forma, además de 
en rapidez ganarás también en fiabilidad, ya que 
siempre estarás totalmente seguro de que los 
datos que aparecen asociados a un artículo en 
concreto son los correctos. 

Nota: algo que siempre debes tener en cuenta al 
utilizar la función BUSCARYV es que la primera 
columna de la tabla con los datos, es decir, la 
columna con los códigos de la segunda hoja, 
deben estar ordenados por orden alfabético, o 
por su valor. Si no es así, la función no “sabrá” 
localizar el valor correcto. 

Lo siguiente que debes hacer es situarte en la 
primera de las hojas del libro de trabajo, y tecle- 
ar la sintaxis exacta de las tres funciones BUS- 
CARV que se encargarán de obtener información 
coincidente desde la segunda hoja. 

Tomando como ejemplo la primera de las funcio- 


we Pedido N* 1 

2 Código a buscar. 

3 Arnculo =BUSCARV[B2 Hoya2!$4$2 $0$12,2) 
4 ¡Proveedor =BUSCARV(B2 Hoja2I$A$2 $0$12.3) 
5 Precio =BUSCARV(B2 Hoja21$452 $0$12,4) 
6 


tenga los mismos datos que la del apartado 
anterior. La segunda de ella contiene toda la 
información de búsqueda y su primera columna 
se muestra, esta vez, totalmente desordenada. 
Ahora, de la misma manera que en el paso ante- 
rior, debes introducir las tres fórmulas que com- 
binan en este caso las funciones INDICE y 
COINCIDIR. Luego, deberás copiarlas al rango 
C3:F5. Por ahora no verás nada nuevo. Tendrás 
que volver a ser paciente y esperar al siguiente 
paso. 


2 ¡Código a buscar: C-0008 
3 ¡Artículo 
4 Proveedor 


5 Precio: 


Nuevamente, vamos a darte una explicación de 
lo que significa la estructura y cada uno de los 
parámetros incluidos en la sintaxis de la fórmu- 
la. Lo primero a mencionar es que la función 
ÍNDICE es la que realmente se encarga de locali- 
zar valores en la tabla. Su primer parámetro, 
Hoja21$A$2:$D$12, indica cuál es la tabla que 
contiene toda la información. El segundo pará- 
metro no es directamente ningún valor ni ningu- 


Computing Mag Tatias 


nes (la que has tecleado en la celda B3) debes 
saber que el primero parámetro que aparece 
entre paréntesis, es decir la referencia B2, 
corresponde al valor que será buscado en la 
tabla de la segunda hoja. Por ahora no existe tal 
valor, ya que todavía no lo has tecleado, pero 
paciencia, pronto lo harás. El segundo parámetro 
(Hoja11A2:A12) debe coincidir con la tabla de 
datos donde se debe efectuar la búsqueda. Y, por 
último, el valor 2 indica el número de columna 
de la tabla de donde se quieres extraer el dato. 
En este caso, es un dos ya que es la segunda 
columna la que contiene el nombre de los artí- 
culos; un tres corresponde al nombre del provee- 
dor, y un 4 al precio de los artículos. 

Ahora debes copiar todas estas funciones en el 
rango C3.F5. Para ello, selecciona primero las 
celdas B3:B5 y arrastra seguidamente desde el 
cuadro de llenado hasta la columna F. 

Una vez tecleadas y copiadas correctamente 
todas las funciones, sólo queda probar su funcio- 
namiento. Para ello, sólo debes introducir el 
código de los artículos objeto de cada pedido. Es 
decir, los códigos del rango B2:F2. 
Automáticamente, el resto de los datos de cada 
pedido (el nombre del artículo, su proveedor y 
su precio) aparecerán en tu hoja, sin necesidad 
de que teclees ni un solo valor. 


1 rey? 
3 Código a buscar Cds Cubo 4 
» Mezcia Gumto del chel Arton Per espadas Cerveti uNa 
he» Oriears Cagur Detras — Tokyo Traders Exgoc Leuaes 
ws % 


na referencia a celda alguna. Es sencillamente 
una llamada a la función COINCIDIR y determina 
el número de la fila que la función INDICE nece- 
sita para poder localizar la fila de la tabla donde 
se encuentran los valores entre los que debe que 
buscar. El cero indica que debe tomar el primer 
valor que coincida exactamente con el buscado. 
Y, para finalizar, la última parte de la función, el 
número 2, el 3 y el 4 (este número es lo único 
que varía en cada una de las tres fórmulas), 
corresponde al número de columna de la tabla 


=INDICE(Hoja215A$2: 5$D$12; COINCIDIR(B2,Hoja215A52:54$12;0);2) 
=INDICE(Hoja2154$2: 50512; COINCIDIR(B2, Hoja2I15A52:$A$12;0);3) 
=INDICE(Hoja215A$2:$D$12; COINCIDIR(B2;Hoja2!5A$2:5A512;D),4) 


de datos en la que hay que buscar. En el primer 
caso, es el nombre del artículo, en el segundo el 
proveedor y en la tercera el precio. 

Ya esta todo preparado para comprobar el fun- 
cionamiento de la nueva función. Así que sitúate 
en la primera hoja e introduce los códigos que 
quieres consultar. Automáticamente, Excel relle- 
nará la información correspondiente al nombre, 
al proveedor y al precio de cada pedido. 


3 A ! e , D , A F l 
1 Pedido N* 1 _ Pedida WN" 2 Pedido N* 3 Pedido N*4 Pedide AE 
2 Código a buscar: C-0010 C-0002 C-0009 C-0005 c-0007 
3 ¡Artículo Pez espada Cerveza hibelana Barley Buey Mishi Kobe Mezcla Gumbo del chef Anton Peras secas organicas del tio Bob 
(ag Proveedor Tokyo Traders Exotic Liguids Tokyo Traders New Orleans Cajun Oelights  Grandma Kelly's Homestead 
5 ¡Precio 3500 € 575€ 25/00 € 1500 € 10,22 € 
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A Búsqueda de varios valores 


En los apartados anteriores, has conseguido 
localizar un valor determinado de todos los exis- 
tentes en una tabla de valores. Ahora vas a ir un 
poco más lejos. Vas a intentar obtener varios 
valores a la vez en una misma celda. Y te pre- 
guntarás, ¿cómo es posible esto? Pues lo es, 
valiéndonos de un elemento intermedio e indis- 
pensable: una lista desplegable. La situarás en 
una celda en concreto, y al pulsarla te permitirá 
elegir entre varios valores, que a su vez provie- 
nen de distintas hojas y de distintas tablas. Con 
un ejemplo lo entenderás mejor, así que manos a 
la obra. 

Para seguir el ejemplo, partirás de un libro de 
trabajo con varias hojas. Desde la primera esco- 
gerás el nombre de unos de los proveedores a 
través de una lista, y automáticamente se mos- 
trarán todos los artículos que ese proveedor en 
concreto tiene asociados. Las tres hojas siguien- 


A 
1 Desglose del pedido 
2 


% Dhecamala 
enzo boto Bsrioy 
bropa de regala 


eN Ps) tot 


tes, muestran en su etiqueta el 
nombre del proveedor. Si te colocas 
en cada una de ellas, podrás ver 
todos los artículos de ese provee- 
dor en concreto. 

Seguidamente, desde la celda B3 de 
la primera hoja, haz click consecu- 
tivamente en Datos y Validación. Delos 
Luego, en la ventana que aparece, e. 
sitúate en la ficha Configuración e Origen: 
introduce los nombres de todos tus 
proveedores, todos ellos separados 


Permitw: 


Validación de datos 


Configuración || Mensaje entrante | Mensaje de error | 


[Y Omitir blancos 


[Y Celda con lista desplegable 


Exotuc;Grandma; Specialty 3 


por punto y coma. Establece en esta ventana 


todos los valores que te mostramos en la esta | 


pantalla. 
El resultado que obtendrás tras pulsar Aceptar 
será una pequeña lista en la celda B3. Al desple- 


N A 
1 Desglose del pedido 


4 Artículo 


fusta v ] 


Validación de datr= 


[Configuración ¡| Mensaye entrante | Mensaje de eror | 
Criterio de validación a 


[Y Omitir blancos 
[Celda con hsta desplegable 


[EmnDIRECTO(E38CIA:A”) =] 


ll garla, podrás ver y seleccionar 
desde ella todos los nombres + 
tus proveedores. 

Sitúate ahora en la celda B5 y 
vuelve a pinchar consecutivas 
en Datos, Validación, y en la * 
Configuración. Esta vez, debes 
introducir como referencia toda 
función. 
A partir de ahora, cada vez que 
jas un proveedor en la lista sis 
rior, al desplegar la inferior, w 
lizarás únicamente sus produc” 
no los del resto). Además, tendrás la posib 
de introducir nuevos productos en su hoja, 
aparecerán entonces disponibles al despleg 

segunda lista, para que se lecciones el que * 

prefieras. 


1 Desglose del pedido 


2 = 
3 Proveedor 
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B Función DESREF 


Esta función devuelve una referencia con un alto 
y ancho especificado, y la desvía respecto a otra 
referencia a partir de un número determinado de 
filas y de columnas. Para que entiendas mejor el 
significado de esta función la vamos a ilustrar 
con un sencillo ejemplo, que te dejará muy clara 
su utilidad, 

Tienes un libro de trabajo con el precio de un 
producto durante un año completo y, por debajo 
tras una fila en blanco, debes ir calculando el 
incremento que se origina cada nuevo mes res- 
pecto a Enero. 


E? Microsoft Excel - Desfef.xls 


(9) Archivo Edición Ver Insertar Formato 
D0S.wu4g > o- 2 -Es Mm: 
y fe 


Dit «fr 1 
Precio del Té Dharamsala 


La función en la que todos rápidamente pensa- 
mos es aquella que calcula directamente la dife- 
rencia entre la última celda (la que contiene el 
precio del último mes) y la primera (la que 
muestra el precio en enero). Pero el problema 
surgirá cuando añadas nuevas fila, con el precio 
del producto en el resto de meses del año. 

No obstante, este pequeño problema podrás 
solucionarlo fácilmente mediante el uso de la 
función DESREF. Para ello, deberás sustituir la 
sintaxis de la formula inicial por otra que inclu- 


El Microsoft Excel - Desfef. xls 
[EN] Archivo Edición Yer Insertar Formato 


DS 0-:3-Er 
C15 v É | 

PY A | B -— 

au r Precio del Té Dharamsala 

2 Enero 300 

3 Febrero 400 

41 

5 Incremento =DESREF(B4,-1,0)-B2 


Computer 


ya esta última función. 

La primera referencia, la B4, indica cuál es 
celda desde la que se debe basar la desvía: 
El -1 hace referencia la número de filas que 
desplazarse hacia arriba, y el cero al númers 
columna de columnas, en este caso ninguna. 
A partir de ahora, cada vez que añadas nues 
filas con nuevos meses del año, Excel recal 
automáticamente la diferencia entre ese nue 
mes y el primero de todos, manteniendo sis= 
una fila en blanco entre el último dato y la 
mula. 


A B 
Precio del Té Dharams+ 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
"Mayo 
Junio 
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Incremento 
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ndows 95, OSR2, 98. 
98SE, NT4 SP5+, 
2000, Me, XP 

Pentium ll 350 MHz 

o más rápido 

- 64 M8 de RAM 

- Tarjeta de video 
DireciDraw 

Tarjeta de sonido PCI, 
altavoces US8 

módulo integrado a la 
tarjeta madre 

“D-ROM, combo DVD- 
024 CD-RAW, DVD-R/RW, 
D+RW o DVD-RAM con 
erfaz lEEE1394. ATAPI, 
SCSI o Card Bus 

40 MB de espacio en 
el disco duro 
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Calidad máxima en su PC 


= Decodificador vídeo MPEG-1 y 2 
evolucionado, altamente galardo- 
nado * Control del color: Seleccio- 
ne a partir de sus propios perfiles 
o ajuste directamente la luminosi- 
dad, contraste y saturación. Puede, 
también, almacenar sus perfiles + 
Captura de pantalla optimada: 
Una tecnología exclusiva permite 
la captura de imágenes de exce- 
lente calidad con diferentes pro- 
porciones de alto/ancho. El resul- 
tado puede almacenarse en for- 
mato de archivo o de papel tapiz 
para el escritorio de Windows * 
Retoma la lectura del DVD en el 
sitio exacto donde se detuvo, no 
importando si se apagó el lector « 
Certificación Microsoft DirectX 
VA y WHOL + Reconoce las tarjetas 
gráficas de doble despliegue más populares. 


(ES) 


PAY 


Un lector de vídeo y audio universal 


+ Reconoce todos los formatos DVD: DVD, DVD VR, cDVD 
(DVD en CD), cdDVD, mini- DVD + Acepta los formatos 
SVCD y VCD + Tecnología única MP3 de canales múltiples * 
Compatible con los principales soportes: DVD-ROM, 
DVDRAM, DVD-R/RW, DVD+RW. Los ficheros DVD pueden 
también reproducirse o visualizarse directamente del dis- 
co duro. 


Funciones de audio particularmente ricas 


* Certificación Dolby Digital: Las posibilidades de decodifi- 
cación de audio Dolby + Digital Surround permiten sacar 
mejor partido a las funciones ofrecidas por las tarjetas de 
sonido de 4/6 canales. PowerDVD XP lee en especial títulos 
Dolby Digital Surround EX 6.1 + Decodificador Dolby Pro 
Logic Il: Reproducción sobre 4/6 canales separados a partir 


NERO 5.5 


SIM Manager Professional 


“KA Ediciones c/ Ruiz de Alarcón, 7 


VUE 


Cuando se creía que todo estaba dicho en materia de DVD llega la 

versión Deluxe. PowerDVD XP es la última evolución de programas 
" A de DVD que ofrece un máximo da diversión en video y audio en un 
a 2H — PC. Contieue numerosos comandos de video y audio que permiten 
Ñ disfrutar de una gran experiencia de audición y vision, de la mós alta 

calidad. Adicionalmente PowerDVD XP ofrece comandos de navegación 
ricos en funciones para una expeñencia DVD adaptada y más interactiva. ¡PowerWD XP 
garantiza una expeñencia de alta calidad en se PC! 


Unico: Faltaba sélo un mando a distancia para que PowerDVD pudiera rivalizar 
can los mejores lecteres DVD. ¡La version Deluxe Special” viene con un 
mando a distancia y un múdulo USB para conectar a su PC con el fin de 
poder manejar todas las funciones tranquilamente desde su sillón! 


de fuentes ilimitadas de 2 canales (MP3, CD audio, VCD, 
SVCD y DVD) + Tecnología Dolby Headphone: Restitución 
del sonido en modo "Virtual surround" en 5 canales usando 
un auricular estéreo estándar + Disposición de los alta- 
voces virtuales: Organice su ambiente óptimo de audio al 
posicionar los altavoces virtuales a partir del menú de 
configuración. Utilice la tecnología Direct-Sound3D. 


Herramientas de navegación y control 


+ Barra de navegación configurable que permite acceder 
rápidamente a cualquier escena sin hacer aparecer la 
interfaz + Tecnología de pieles dinámicas: Se proponen 
varios modelos de interfaz, ya sea a pantalla completa o 
reducida + Funciones de navegación controladas por la 
rueda del ratón: velocidad de lectura, búsqueda temporal, 
navegación por capitulo o control de volumen + Botón 
I-Power: Unión directa con el portal Web DVDonet + Lectura 
repetitiva de una secuencia entre dos índices A <-> B + 
Acercamiento numérico + Despliegue de marcadores con 
posibilidad de importación/ exportación. 
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Copemnic 2001 Pro tambien disponible. Precio: 64,99 € 


- 28014 Madrid tel: +34 91 701.04.61 


fax: +34 91 532.81.37 


www.wska.com 


Práctico Med puting f Windows 


Protege y restaura 
los datos de tu PC 


Restaurar los datos de tu ordenador después de que éste haya sufrido cualquier percance, sea de la naturaleza que ss 
es fácil, ya que existen soluciones con la que puedes realizar copias de seguridad y recuperaciones de emergencia de 
dichos datos. Esto es exactamente lo que hace «Drive Image 2002». 


A quién va dirigido 

«Drive Image» es un software cuyas funciones 
están orientadas a aquellos profesionales y 
usuarios de informática que por la naturaleza de 
sus datos. necesitan tener a salvo su informa- 


ción mediante la creación de una copia o imagen 
exacta del disco duro de su ordenador. 


magina que un poderoso virus se apodera de | 


tu ordenador y te destruye los archivos más 

importantes. Un caso imposible para ti, es- 

tarás pensando, de esos que aparecen en las 
películas de ciencia-ficción, ya que dispones de 
un buen antivirus. Pero toda protección es poca 
cuando se trata de conservar información y datos 
de gran importancia que tanto tiempo te ha cos- 
tado conseguir. Por eso pensar en guardar una 
imagen de tu disco duro es algo que no puedes 
rechazar y eso es exactamente lo que hace 
«Drive Image 2002», una solución con la que 
puedes crear una copia de tu sistema operativo, 
de la aplicación y los archivos de datos desde el 
equipo a un archivo de imagen que se almacena 
en la ubicación de copia de seguridad. 
Así, de este modo, si se te infecta el ordenador o 
pierdes cualquier información por cualquier causa 
Únicamente tienes que volcar esa imagen que 
creaste y tus archivos quedarán tal cual los te- 
nías en el momento que realizaste la copia de 
seguridad. De esta manera, no tendrás que volver 
a configurar tu impresora, módem, conexión a 
Internet, etcétera. 
Gracias a una interfaz Windows muy accesible, 
puedes crear en cuestión de minutos copias 
exactas de todo el disco duro de tu ordenador o 
de las particiones que quieras, y almacenarlas en 
una unidad de red, Zip, Jaz, de CD-RW o en otra 
partición. Y no sólo eso, puedes crear discos de 
arranque, “Boot Disk Builder”, que te permiten 
acceder a unidades de Red desde «Drive Image» 
al crear o restaurar imágenes que incluyan parti- 
ción del sistema. 
Otro añadido de esta herramienta es la posibili- 
dad de manipular imágenes y restaurar archivos 
individuales del interior de una imagen. Por 
ejemplo, imagina que borraste accidentalmente 
un archivo de gran importancia, pero habias rea- 
lizado una copia de seguridad de la imagen que 
incluía dicho archivo, gracias a «ImageExplorer» 
puedes restaurar dicho archivo incluido en la 
imagen de copia de seguridad sin necesidad de 
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Fl PowerQuost Drive Image 2002 


Drive Image 


2002 


6] Asistente de configura 
Operaciones en disc 


Copiar unidades 


A mm... 


3 B 
Ó »»>»> ¡a Gl Restaurar imagen 
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l) ImageE£xplorer 


Boot Disk Bullder 


Gl Ayuda [o s 


Recomendamos cerrar todas las demás aplicaciones mientras se ejecuta Drive Image 2002. 


| restaurar la imagen de copia de seguridad com- 
pleta. De este modo, puedes crear una copia de 


seguridad periódica (diaria, semanal, etc.) para 
facilitar la recuperación del sistema y también 
puedes crear una copia de seguridad de archivos 


| (llevada a cabo en la red o en un medio desmon- 


table para realizar la recuperación después de 


| producirse un fallo total en el disco duro). Desde 
| la ubicación de la copia de seguridad puedes res- 
| taurar esta imagen en este disco o en otro, com- 
| pletándose la recuperación de emergencia. 

| «Drive Image» se ejecuta como una aplicación 


original de Windows en Windows 9x, Windows 


| NT 4.0, Windows 2000 y Windows XP. Cuando el 
| equipo está en modo de arranque, «Drive Ima- 
| ge» se ejecuta en el sistema DOS. 

| La versión en disquetes de rescate también se 


ejecuta en modo DOS. 


¡| Nuevas funciones 


«Drive Image 2002» presenta nuevas funciones y 
herramientas con respecto a la versión anterior. 

Novedades entre las que se destaca la nueva tec- 
nología de creación de imágenes que te permite 


crear y restaurar del disco duro mientras eje: 
Windows (sólo en particiones que no perte 


Í can al sistema). Además, en otra sección de 


co duro te permite guardar tus archivos med 
la creación automática de una partición ex 
va de copia de seguridad. 

Y cómo no, la posibilidad de restaurar y gua 
imágenes del disco duro en una unidad de ret 
ya que es compatible con LAN. Y todo ello 
sentado en una interfaz de Windows bastante 
sencilla de utilizar y dividida en secciones 
hacen relación a las diferentes funciones. 


Qué es una imagen 


Una imagen es un fichero que contiene informa 
ción de tu ordenador estructurada de la misma 
forma que se encontraba en el disco duro Ci 
se hizo la copia de seguridad. De tal manera 
en caso de necesidad. es posible restaurar los 
datos tal y como estaban en el momento en q 
se realizó la copia 


1 1 Aviso 


lts más abrir «Drive Image 2002», una vez 
Salado en tu ordenador, aparece en pantalla 
ua wentana de aviso en la que se recomienda 
de Ssma enfática la creación de un juego de 
metes de rescate. Si así lo deseas sólo tienes 
+ seguir los pasos e introducir dos disquetes 
9 4 ranura especifica para este fin. El disco 1 
== srrancable y lo necesitarás para acceder a las 


Dago de rescato de Dare image pop) 


lo lei ad ¡deguetes de rescate El 
. Dn pal me A el 
ñ e o pd Desea cien as 


o 2ades de detección de fallos. El disco 2 es 
4 te permitirá arrancar «Drive Image 

1002. Si no quieres crear estos discos, desacti- 
+ casilla Sí, deseo crear estos disquetes y 
» speración será omitida. 


erwenido a Drive Image 2002 


mm qe Dervo image le ayude a corhgses 1 equipo. puede eecules uno o más de los 
a oo dr 


Asaterse Ós copas de segundad reci 


El oentento de mitaloción qué aparece y Conirusción puedo 

deco paro cross una ubicación de copia de segundad Porto lanto, es 
recomendable rakzer uns copa de sogundad mica en el modo 
desmontable como CD-RAW 


FT fumtante de configuración 


Ente peulerte lo querh a vavés del penosas para salscciónas O CI4 0 Una 
ubicación de copas de sagundad 


a a ost sta roguria Cancelar | 


es de omitir o no la función de crear dis- 
ma de rescate, aparece una ventana en la que se 
mece la posibilidad de ejecutar uno o más de 
so sstentes. Asi, selecciona el Asistente de 

a de seguridad si dispones de CD-R/W y/o el 

ante de configuración que te guía a través 
e proceso para seleccionar o crear una ubica- 
+ de copia de seguridad. 


! 2 Configuración 


us vez que has instalado el CD en tu ordenador, 
us todas las aplicaciones y abre Drive Image. 
4 pantalla principal de esta aplicación haz 
en Crear imagen. Si es la primera vez que 
4 crear una imagen, la configuración apare- 
o tal y como se muestra en la imagen adjun- 
Tenes dos opciones, seleccionar Terminar, 
05 que directamente se procederá a crear la 
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| Crear imágenes de copia de seguridad 


imagen o Seleccionar unidades, donde el proce- 
so se explica en el siguiente paso. 


1 3 Seleccionar Unidades 


Es necesario que selecciones las unidades que 
deseas incluir en la imagen, ya que sólo tú sabes 
qué es lo que quieres copiar y dónde. Para ello, 
haz clic sobre Seleccionar unidades. Se abre 
una ventana tal como y se muestra en la imagen. 
A continuación, selecciona la unidad de la que 
deseas crear una imagen. Si sólo dispones de un 
disco duro, la pantalla sólo mostrará ese. 


1 4 Seleccionar Destino 


Para elegir la ubicación en la que se guardará el 
archivo de imagen, haz clic sobre Seleccionar 
Destino. En la ventana que aparece debes selec- 
cionar la ubicación para el archivo de imagen. A 
continuación, por defecto aparece el destino del 
nombre de imagen. Si quieres puedes cambiarlo 
pulsando sobre la opción Examinar. Desde esta 
ventana puedes conocer en todo momento el es- 
tado y el espacio del que dispones. Asimismo, 
también conocerás la ubicación y nombre del ar- 
chivo de imagen que «Drive Image» otorga por 
defecto, pero si quieres cambiarla hazlo pulsando 
el botón Examinar que aparece al lado de la 
ruta del archivo de imagen. 


ogramar la creación de imágenes 


ción Programar de «Drive Image» depende de 
ción Programador de tareas de Windows. Si no 
ste dicho programa durante la instalación de 
s. no podrás programar la creación de imá- 
Con esta opción. una vez que has especifica- 
unidades que deseas incluir en la imagen y 


dónde deseas guardarla, puedes crear la imagen 
inmediatamente o programarla para crearla más 
tarde. La tarea programada aparecerá en la carpeta 
Tareas programadas de Windows. Accede a esta 
opción desde la ventana de Crear Imagen y configu- 
ra la tarea programada. el Tiempo de inactividad o la 
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Si pulsas sobre Opciones (lo encontrarás en la 
parte inferior izquierda de la ventana) podrás ac- 
tivar algunas opciones que pueden serte útiles a 
la hora de crear la imagen, tales como definir el 
Nivel de compresión (por defecto viene definido 
como Alto), otorgarle una contraseña al Archivo 
de imagen que vas a crear, dividir la imagen en 
varios archivos y activar opciones de verificación 
como la de conocer si hay errores en el sistema 
de archivos o verificar el contenido de imagen. 


Una vez seleccionado pulsa sobre el botón Ter- 
minar, Se abre una nueva ventana como la que 
figura en la imagen inferior en la que se te in- 
forma de que vas a crear una nueva imagen y el 
destino donde se va a crear. Asimismo, te indica 
la cantidad de CDs necesarios para poder realizar 
la imagen, asi como el mensaje de que es nece- 
sario que reinicies el ordenador para que todo 
funcione correctamente. 


Crear mmager 


60 


Listo para cres una magen de lals] uridadíes] D: y escibe datos en el 
duchevo de magen de ósco FWMyBackup pq 


Esta operación necesitará 3 - 6 CDs. 


(¿Pese operaciones ahora? 


Administración de energía para conseguir un per- 
fecto funcionamiento de tu máquina. 

Asi. con «Drive image» creas imágenes de lus archi- 
vos de forma aulomalizada sin la necesidad de tener 
que estar haciéndolas manualmente y en el pertodo 
de tiempo que tú le indiques. 
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2 Preparar el Disco de arranque 


2.1 Boot Disk Builder | 
| 
' 


«Boot Disk Builder» es una aplicación de Windows 
que automatiza y simplifica la creación de disque- 
tes de arranque DOS. Sólo tienes que utilizar Boot 
Disk Builder si deseas guardar o restaurar archivos | 
de imagen desde un directorio de Red. | 
Para utilizar esta función haz clic en Boot Disk | 
Builder que aparece en la pantalla principal de 
Drive Image o en Inicio/Programas/Drive lma- 
ge 2002 de Power Quest/Boot Disk Builder. Haz 
clic en Siguiente. 


” PowerQuest Uoot Disk Huilder 


Eso aclare do ayude a crow los decos de anarue de Powesbueat 


Dracos de aanque UCPAP de Microsoft 


Crea decos de enercue de cherte de sed TCPAP de Merosch paa 
coreciase alos sjeras com ireo de Window. 


Drive Image 


2.2 configuraciones TCP/AP 


Una vez realizado los pasos anteriores, en la 
ventana que aparece debes introducir la configu- 
ración TCP/IP de Microsoft. En la casilla de 
Nombre de usuario escribe tu nombre y en la 
Ruta UNC escribe el nombre de la carpeta com- 
partida a la que te vas a conectar. Haz clic en la | 
opción Siguiente. ] 


| 
| 


(0) 
E ponme Grao detabass/ Dome 
E ps € Coranón al grupo de baba. 
3 Cortar y 
o Ñ í € Comente al oro 
> Contemas cortraonta A PA 
ES dl 
a Angra auna unidad de 10d 


, 3 Adaptadores de Red 


A continuación aparece una ventana nueva en la 
que debes seleccionar el adaptador o adaptado- 


Copiar unidades 


Otras de las posibilidades que te ofrece «Drive 
Image 2002» es la de utilizar la función de copiar 
unidades cuando desees copiar lu disco duro sin 
crear una imagen. La copia de unidades te resultará 
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res de Red. Si desconoces cuál es del que dispo- 
nes sigue los siguientes pasos: selecciona Ini- 
cio/Configuración/Panel de control/Sistema. A 
continuación, selecciona la pestaña de Hardwa- 
re. Administrador de dispositivos y haz clic so- 
bre Adaptadores de Red. Ahora puedes ver cuál 
es del que dispone tu ordenador. 


Selecciona en la ventana de Drive Image el que 
corresponda y si no te quedara claro, selecciona 
todos los que aparecen en la lista. Pero procura 
agregar el correspondiente. 


E 
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Kia E UE Bra Martos PO Acagon (E 


have 


ge 


01 
mRosPor2 Etre 10/00 Adecie 
Credil_sed Etremer 10/100 + Modem 36 


iris PAD/100- PO 


E 
— po 
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Y ro Link ys LNELOOTX F ax! Ethrerres Adagtes a] 
LA Suselenciona veros adidas se seleccioná 
a snjonbacarerts el stmpedo conecto psa lamina e Apega j 
morro de 
O- T Esrcits geida una lacio bono | 
Los cormdadom de dnposivor actudos con Por us Boo Dat: Bulde 
asen echale en le leche de lonzamento Fase buscas los cortados. 
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La opción Ejecutar desde un Laptop sólo debes 
activarla si vas a realizarlo desde un ordenador 

portátil. Una vez has realizado estos pasos haz 

clic en la opción Siguiente. 


| 4 Propiedades de Red 


Debes especificar las propiedades de Red del 
cliente. Para ello, activa la opción de Obtener 
una dirección IP de un servidor DHCP (el ser- 
vidor otorgará una dirección IP que considere 
oportuna) o bien especifica una dirección 1P. 
Para esta última opción y saber cuál es la di- 
rección IP, abre MSD-OS (Símbolo de sistema 
en Windows xp, Inicio/Todos los 
programas/Accesorios/Símbolo de sistema), 
escribe ipconfig. pulsa Intro y te aparecerá de 
forma detallada la dirección IP y la máscara de 
subred que necesitas conocer. 


útil cuando estés realizando actualizaciones en un 
nuevo disco. Esta opción crea una copia exacta de 
una unidad o de un disco duro completo y utiliza un 
espacio adicional disponible en el nuevo disco duro. 
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Una vez que ya conoces los datos necesari 
rellena esta ventana. Haz clic en Siguiente 


| tipo de disco que vas a crear. Si estás crea 
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Fada 


Especias les progesdarien de r9d del Chente. 
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£ 5 Elección de tipo de discs 
En esta ventana lo que vas a seleccionar es + 


un disco de arranque DOS, selecciona la of 
de Disquete. Es posible que necesites más de 
uno, si fuese así recibirás un aviso. Si desea 
tivar la opción Copiar el contenido del disco %» 
arranque en una carpeta será porque deseas 
macenar de forma temporal el archivo de as 
que en una carpeta. Esta opción es útil si « 
res crear un CD-ROM de arranque para Drive 
Image. La última opción es Crear archivo de 
disco de arranque virtual. Selecciónala para 
cribir un archivo de arranque totalmente ar* 
en una ubicación distinta a la del disquete. 


Y Pummiljuost Boat Dish Dudder Vesnón de «vahuss 


Y Secar 
Es X ria 
$ Ñ € Canas cortando de deco de anque en una Canela 
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Gran parte del trabajo al actualizar un disco duro => 
está relacionado con el propio programa «Drive 
Image 2002». Para obtener un resumen de lodo s=- 


dirigete a www.powerquest.com/support. 


disco 


es el 
ando 
pción 


Windows 


Utilizar ImageExplorer 


+ «lmageExporer» puedes manipular imáge- 
y restaurar archivos individuales del interior 
a imagen, copiar particiones desde archivos 
2 magen, comprimir o descomprimir particiones 
4 archivos de imagen y dividir una imagen gran- 
ss varios archivos. Accede a «ImageExplo- 
se» desde la pantalla principal de Drive Image. 


| E ImageExplorer | 
Boot Disk Builder 


e abre una nueva ventana en la que puedes 

4 como la pantalla se divide en tres paneles, 
4 como indica la imagen adjunta: Ubicar, 
Biecente y Contenido. 

2 el panel Ubicar puedes visualizar todas las 
um sades de tu ordenador. 


Si pulsas en Reciente podrás visualizar los archi- 
vos de imagen explorados o abiertos reciente- 
mente. En Contenido puedes visualizar qué con- 
tiene la carpeta, la unidad, la partición o el 
archivo de imagen seleccionado. 

Para copiar, comprimir, dividir o agregar una 
contraseña a una imagen o partición, haz clic 
con el botón derecho del ratón y selecciona Co- 
piar en la imagen tal y como se muestra en la 
pantalla. En el cuadro de diálogo de Copiar en la 
imagen introduce un nombre de archivo y una 


Restaurar imágenes 


ES 


41 Configuración 
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4 proceder a la restauración de una imagen, de 
sentana principal de Drive Image, selecciona 
arar Imagen y la configuración seleccionada 
mente te aparecerá en la pantalla resumen. 


£2 Archivo de Imagen 


Ls clic sobre Seleccionar archivo de Imagen y 
e senrá una ventana en la que visualizarás las 


Martos de as. CU 
Duo o O Eu a 4 2 a 
bo 


ea 
CA 


imágenes creadas recientemente y las particiones 
de la imagen seleccionada actualmente. Seleccio- 
na la imagen de la lista o haz clic en Examinar 
para buscar la imagen que deseas restaurar. 


43 Archivo destino 


Ahora pulsa sobre Seleccionar destino y en la 
partición o en el espacio no asignado donde de- 
seas restaurar la imagen. Si seleccionas una par- 
tición, se eliminará antes de que se restaure la 
imagen. Haz clic en Terminar para finalizar la 
restauración de la imagen. 


h 4 Aviso 


Si tu ordenador parece que no funciona bien, se 
queda colgado o quizás cambiaste la configura- 
ción de alguna herramienta y lo único que te 
está dando son problemas, lo que puedes hacer 
es restaurar una imagen de copia de seguridad 
para devolver el equipo a su estado original 
existente cuando creaste la imagen de copia de 
seguridad. Eso sí, ten en cuenta que toda aque- 
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ruta para un nuevo archivo de imagen y especifi- 
ca los ajustes que desees. Siempre viene bien te- 
ner alguna información extra, asi que si lo de- 
seas puedes añadir una descripción como 
información de imagen de destino. 


lla aplicación que hayas instalado nueva o los 
datos que guardaste desde el momento en que 
creaste la imagen hasta ese instante, los perde- 
rás. Una vez que estás seguro y aceptas la adver- 


La parten seo alemnada artos de res es le enga del o 
ADUTATENCIA. La eleneción de una nervoón DESTRUIUA todos lbs datos estarias en dcha pera. 


Exdod 


tencia anterior, te aparece otro mensaje de con- 
firmación. Una vez has confirmado el mensaje, el 


Reslaurar im ' 


Ss. 


Listo para restaurar uridades HP_RECOVERY (D:] desde un archevo de 
imagen CAMyBackup. pg 


¿Reakzas operaciones ahora? 


[si] mo jose: | 


proceso de restaurar la imagen se pone en mar- 
cha. Este proceso lo puedes visualizar ya que te 
aparece una pantalla como la que mostramos a 
continuación. Una vez se haya completado la 
restauración de la imagen ya puedes trabajar. 


Operación 2 de 2 
[Eberanando partición DHP_RECOVERY 
¡FATAL Vokmen prmeno, 20947 MB en deco 11 
¡Reuasande paucóries) 
MP_RECOVERY (DJ 326B 
Desde eschevo de mapen CC WyBacdhup oo 
| Pesa bibeca espec fiemaño de 4094 7 MB] en deco: 1 


MB totales copudor 
Velocidad de leraterencas. 


| Linux 


Cómo configurar 
u PC con Linux 


Linux es cada vez más sencillo y se instala con mayor facilidad. Sin embargo, no está de más conocer cómo se 
configura el sistema al completo. Desde la tarjeta gráfica a la de red, te lo contamos todo para que nunca te veás 
en problemas con este fiable sistema operativo. 


con mayor frecuencia, afortu- 
nadamente, para figurar como 
un sistema operativo más con 
ventajas muy parecidas a las de 
Windows. Incluso con algo con 
lo que Windows no cuenta: su 
gratuidad. Quizá muchos se 
pregunten por qué hablamos de 
Linux como gratuito si Red Hat 
o SuSe tienen un precio en el 


A s cada vez más cierto que Linux se instala 
con igual o mayor facilidad que un siste- 
ma Windows. Tomemos como ejemplo las 
1 últimas distribuciones SuSe o Red Hat. A 
penas se nos pide nada durante la instalación que 
no pase del idioma de nuestro teclado o los pará- 
metros IP de nuestra máquina, si los hubiera. Sor- 
prende mucho esto cuando los rumores recientes 
ponían a Linux como un sistema de instalación 
arisco o complejo de manejar. Las últimas distribu- 
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ciones han puesto a Linux muy a la altura plug 
and play de Windows, con poca o nula interven- 
ción del usuario y una muy competente detección 
de los dispositivos. Incluso se ha extremado mu- 
cho más esta vertiente de sencillez en la instala- 
ción añadiendo herramientas que permiten la adic- 
ción de nuevos dispositivos una vez que el sistema 
se ha instalado completamente. Herramientas que, 
por otra parte, tienen interfaces tipo KDE que nada 
tienen que envidiar a Windows, u otras en modo 
terminal como el ya famoso Yast (y posteriores) de 
SuSe. En cualquier caso, es éste un logro muy im- 
portante para Linux en general y para los usuarios 
con poca experiencia en este sistema en particular. 
La imagen de Linux como dominio exclusivo de gu- 
rús de la informática se está disipando cada vez 


Así es el sistema de instalación de Red Hat. 


7 _ La placa base 


Linux, como le pasa a muchos otros sistemas 
operativos, no distingue entre placas base. 
Para él lo importante es qué dispositivos com- 
ponen esta placa base. En todos los sentidos, 
la detección y adaptación del sistema operati- 
vo a la placa base es absoluta y no requiere in- 
tervención del usuario. Un Linux recién instala- 
do arrancará sin problemas detectando lo 


crucial de esta placa para que el sistema pueda | 
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mercado que incluso supera los 
60 euros. En realidad, sí te co- 
bran por una distribución por- 
que estás pagando el soporte 
físico, caja, manuales y pecu- 
liaridades de esa distribución 
de Linux en particular cuyo-có- 
digo no es de libre distribu- 
ción. Sin embargo, y si así lo deseas, puedes ba- 
jarte de Internet distribuciones completas sin 


Í tener que pagar por ellas ni un euro y no estar por 


ello infringiendo ninguna ley donde estén imptica- 
das licencias de uso. 

En la sección de este mes tratamos Linux desde el 
punto de vista interno, pero remarcando la senci- 
llez de las tareas necesarias para configurar un PC 
al completo partiendo de un sistema básico insta- 
lado. No hemos utilizado herramientas gráficas, 
sino que simplemente hemos tocado los archivos 
necesarios para poner en marcha los distintos dis- 
positivos que componen el PC. Con esto, no hemos 
dependido de una herramienta en concreto que 
puede fallar o no ser compatible con uno u otro 
dispositivo, sino que hemos tratado Linux de la 
manera modular con la que está concebido. 


El PC de nuestro ejemplo 


Antes de configurar un PC es preciso conocer cuál 
es el equipo con el que cuentas para aplicar las 
distintas configuraciones. En nuestro caso hemos 
trabajado con un doble Pentium TIT con 512 Megas 


funcionar. Esto incluye: 

- Los distintos chips de control de la placa. 
- Controladoras de disco duro y disquetera y, 
por tanto, cualquier dispositivo tipo CD-ROM, 
DVD, etcétera. 

- Acceso a la memoria y al procesador. 

- Teclado. 

- Salida gráfica en modo VGA. 

Visto así, lo fundamental para que el sistema 
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La interfaz gráfica de Linux se parece cada vez más a la de Windows. 


de RAM, tarjeta gráfica, tarjeta de red y DVD 
de trabajar con un doble Pentium III no es 5 
pricho ni por impresionar. Sencillamente es ¿a 
tratar el tema del multiproceso en Linux, algo 
no viene bien cubierto ni siquiera por las her 
mientas gráficas de configuración de Linux. É 
to de componentes son los elementales que se 
pueden usar para cualquier tarea, tanto mul! 
como no multimedia, en el trabajo con Linux 
Partimos de la base de una distribución Slace 
re de Linux instalada comenzando de cero. E 
distribución tiene la peculiaridad de que re 
ce muy pocos dispositivos del sistema. Es ma 
no es su objetivo reconocerlos. ¿Por qué una 
tribución tan básica? Trabajar con una SuSe 
una Red Hat dejaría esta sección reducida a 
mínima expresión. Son tantas las virtudes as 
toinstaladoras de cualquiera de estas dos di 
buciones (y de otras) que te encontraras € 
que al final de la instalación estarían todos 
dispositivos reconocidos. Y nuestro objetivo + 
enseñarte a configurar Linux. Por tanto, la * 


| bución Slackware es la idónea para estos fine 


arranque y te permita interactuar con él no 
cesita de tu configuración. Por tanto, no es 
preciso que conozcas el modelo de tu placa 
base ni sus características. Linux ya las co* 
y se ajusta de manera automática a ellas. Es 


| vale para sistemas con un procesador, pero 


indicábamos en el punto anterior, que quer 
mos mostrarte cómo adaptar Linux a un sist 
ma con dos procesadores. La tarea es sentis 
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no es 
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en todos los casos implica trabajar con el 
tel, en concreto recompilándolo. 
contra de lo que muchos piensan, compilar 
kernel ni es complicado ni asunto de muy 
sados en la informática. Esta tarea se ha 
»plificado mucho en los últimos años, y gra- 
a un sencillo menú de fácil acceso no su- 
e ningún problema activar el soporte para 
procesadores en Linux. Veamos cómo ha- 
10 por pasos: 
es que ubicarte en la siguiente trayectoria: 
sar isrc/Linux. 


be make menuconfig para que aparezca el | 
| caso es 


| PPro/6x86MX. Se- 


ú de configuración del kernel. 


¿ciona con las teclas de cursor Processor 
pe and features. Es decir, qué tipo de proce- 
r tiene tu sistema y otras características. 


a con las líneas ADSL, y también si deseas 
oner de una red en casa, la tarjeta de red 
ucial para Linux. Hay dos maneras de con- 
arla: una como módulo y otra directamente 
»wes del kernel. 


> 1 Configuración de 

+= la red como módulo 
le luego la más sencilla e inmediata. En 
o ejemplo hemos trabajado con una tarjeta 
'k 8139 PCI, muy frecuente en la mayoría de 

PCs que se entregan actualmente por su com- 

lidad y buen precio. 
te en la trayectoria /etc/rc.d y edita el ar- 


rc.modules. Para ello puedes utilizar el edi- 
textos vi o el joe, más sencillo de usar. 


¡ Pulsa Intro. 

' Indica cuál es el 

| tipo de procesador 
í con el que cuenta 
| tu sistema. Para 

í ello selecciona la 


primera entrada del 
submenú y pulsa In- 


¡ tro. Aparecerá un 
| nuevo menú con los 
| distintos tipos de 
| procesadores sopor- 


tados. En nuestro 


lecciónalo con las 


| teclas de cursor y 


luego con la barra 
espaciadora. Pulsa 
Intro para que vuelvas al menú anterior. 


| Llegamos a la parte realmente interesante. Ve- 


rás una opción que lleva por leyenda Symme- 


| tric multi-processing support. Selecciónala 


con las teclas del cursor y luego pulsa la barra 
espaciadora. Esto quiere decir que deseas en tu 
kernel soporte para multiproceso simétrico. Es 


| decir, para más de un procesador en tu siste- 
| ma. De otro modo, por mucho que tengas dos 
| procesadores, Linux sólo trabajará con uno. 


Para salir de este submenú pulsa Exit. Ya en el 


| menú principal debes volver a pulsar Exit. Te 
| pregunta si deseas guardar la configuración 
| para este kernel. Selecciona Yes y pulsa Intro. 


2 La tarjeta de red 


Una vez abierto este archivo, busca la siguiente 
entrada apta para tu tarjeta -la Realtek 8139 PCI: 
/sbin/modprobe rtl8139, en nuestro caso-. Verás 


que está comentada. Descoméntala quitando la al- 


| mohadilla que va al principio del texto. 


Computing 


essor family —— 


¡MP ro/6x8E5NX 


Selectio] 


| Ya solamente queda compilar el kernel. Hazlo 

| con make zlilo. Una vez que termine de compi- 

| lar, reinicia el sistema para que los cambios 

¡ tengan efecto. 
¿Cómo sabes que el soporte para más de un 

| procesador está funcionando? Es sencillo: utili- 
za el comando dmesg para ver el mensaje de 

| arranque del kernel. Al principio verás algo si- 

| milar a lo que se muestra en la imagen. 


¡TAX AMENA 


| Ya sólo queda reiniciar el sistema para que los 
| cambios tengan efecto. 


139 


» 


ing | Linux 


2 Configuración de 
£ la red desde el kernel 


Resulta bastante más complicado que la opción 
anteriormente descrita, pero conviene conocerla. 
Invoca de nuevo el menú de configuración del ker- 
nel desde /usr/src/linux con make menuconfig. 
En esta ocasión, acude a la opción Network devi- 
ce support. Pulsa Intro. Marca con la barra espa- 
ciadora Network device support y selecciona con 
las teclas de cursor Ethernet (10 or 100Mbit). Pulsa 
nuevamente Intro. 


E nar 119 67 100Mjr ro. 
F ie 
E 


En el siguiente submenú marca con 
la barra espaciadora Ethernet (10 or 
100Mbit). Luego desciende con las 
teclas de cursor hasta la opción Re- 
altek 8129/8139 (not 8019/8029!) 


| support y selecciónalo con la barra 


espaciadora (en nuestro ejemplo). 

Pulsa Exit para salir de este subme- 

nú, Exit para abandonar el otro y fi- 

nalmente Exit de nuevo para termi- 
nar con el menú principal. 

El procedimiento siguiente es el 
mismo que realizas 
cuando configuras 
el kernel para so- 
portar dos procesa- 
dores. Guarda los 
cambios realizados 
en el kernel y com- 
pila. Finalmente 
reinicia la máqui- 
na. Que la tarjeta 
está correctamente 
instalada lo verás 
con la ayuda del 
comando dmesg. 


Kin19% bil 


3 La tarjeta gráfica 


k1:2139 022.07 5/4/10 Dove 


HO: Tea: Ter CTLDLIO Tas. £the 


A 


La tarjeta gráfica realmente sirve para el siste- 
ma de ventana de Linux, sea este KDE, Gnome 
u otro. No la necesitas para la consola (modo 
texto), ya que con el modo habitual VGA te sir- 
ve perfectamente. Para configurar una tarjeta 
gráfica para el sistema de ventanas de Linux 
puedes utilizar dos aplicaciones: una gráfica 
-XF86Setup- u otra en modo texto -xf86con- 
fig-. Veámoslo con esta última. 

Invoca la aplicación con el comando xf86con- 
fig. Aparecerá un texto explicativo. Pulsa Intro 
para avanzar a la siguiente opción. 

En el siguiente apartado se te pregunta por el 
tipo de ratón que estás utilizando. En nuestro 
caso es PS/2, y por tanto hemos seleccionado 
el número 4. Luego te pide que digas y o n, sí 
o no, a si quieres o no emular tres botones. 
Con los ratones actuales debes decir que no, ya 
que esto no es necesario. 


Seguidamente te pregunta cuál es tu dispositi- 
vo de ratón. Siempre está en /dev/mouse. Por 
tanto pulsa Intro para continuar. 


| Para la configuración de teclado en las X (KDE, 


Gnome y otros) lo mejor es usar siempre XKB. 

Responde y para este apartado. 

En la sección de teclado el nuestro corresponde 
a la opción 12. En el siguiente apartado debes 
seleccionar la opción 2 y a continuación Intro 

y el código de España, 15. 


Para el monitor, si no conoces exactamente sus 
prestaciones, mejor ir a lo seguro. La opción 2 
es muy buena y muy segura. 

Si tu monitor es moderno, tampoco pasará 
nada con la opción 7. En el siguiente apartado 
l es bastante seguro. 


A continuación te pregunta por la descripción 
de tu monitor. Se puede poner cualquier cosa, 


| esto no influye en la configuración. 


Computer 


El siguiente paso te pregunta si quieres co 


| gurar la tarjeta gráfica propiamente dicha 


ponde yes y te mostrará un listado con las 


| jetas gráficas disponibles. Aquí sí necesita 


conocer o bien el modelo de tu tarjeta o bis 
el procesador gráfico que lleva. 


El siguiente paso es más automático. Hay « 


| responder 5 a la pregunta que viene a cont 


nuación. Luego y dos veces, y en el siguien 


| menú debes indicar de cuánta memoria dis 


tu tarjeta gráfica con la opción 6. 


| Cuando llegues a la parte del clockchip Lo 


cuado es seleccionar cualquiera autodetec 


| de la lista que se te muestra. Luego selece 


5 en el siguiente apartado e y para termin 
Tu tarjeta habrá quedado configurada para 
sistema gráfico de ventanas de Linux. 


conf 
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sapacidad de negocio. 


Switches Gigabit 


FSH802G 

8 puertos 10/100 Mbps. 
+ 2 puertos RJ45 Gigabit 
VLAN, Trunking y Priority 


OTTO 


5A1602G 

puertos 10/100 Mbps. 
puertos RJ45 Gigabit. 
2255, Trunking y Priority. 


reless 


encriptados para mayor seguridad. 


ador USB y PCNICIA 
són a través del puerto USB 
2 POMCIA (portátiles) 


Punto de Acceso Wireless 
Conexión a la LAN 

a través del puerto RJ45. 

Gestión SNMP, IP Routing, 

DHCP Client... 


MÁS INFORMACIÓN: 
Tel.: 902 902 260 
INYO YO Fax: 902 902 262 
comercial£kinyo.es 
www. kinyo.es 


¡ORPORATION LTD ¿LO 


Transmisión a 1, 2, 5.5 y 11 Mbps. Envio de datos 


Seguimos creciendo y ganando experiencia como empresa a la vez que 
Ánovamos y ampliamos nuestra gama de productos para ofrecerle mayor 


% continuación les ofrecemos una muestra de nuestros nuevos productos. 


Switches Fibra Optica 


8 puertos 10/100 Mbps. 
+ 1 pto. 100FX (SC o MT-RJ) 


Gestión Priority. 


FSH2500F 
25 puertos 10/100 Mbps. 


A + 2 slots 100FX (SC, ST 
o MT-RJ) 
Gestión VLAN y Priority. 


Utilice los dispositivos CFlash tanto en PDAs como 
Compact Hash le errantes 


Tarjeta de red Compact Flash 


10/100 Mbps. 


Comunicaciones 


Hub USB de 4 puertos 
Soporta sistemas operativos 
de Windows 

y Macintosh G3 y G4. 


.. 


CFM 56 
Modem/Fax Compact Flash 56K 


ACP 
Corwertidor Compact Flash / PCMCIA. 


OP-101 

Print Server con 1 puerto 
Paralelo y 1 puerto RJ45 
10/100 Mbps. para 
conexión LAN. 


: 
pa Sa 
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El gusano W32/Sachiel 


Los disquetes de 3 1/2” y las unidades que los soportan son auténticos vestigios 
del pasado. Y es que 1440 kbytes es una capacidad de almacenamiento absolu- 
tamente ridícula. Un escritor de virus peruano también se ha dado cuenta de 

este hecho y ha creado un gusano que tiene como objetivo este tipo de formato. 


a cuestión es que todavía hoy los dis- 
quetes los siguen utilizando tanto las 
empresas como los usuarios domésticos, 
ya que incluso teniendo una capacidad 
tan limitada, sirven para almacenar cosas como 
documentos, drivers, aplicaciones sencillas, códi- 
go fuente...y virus. Efectivamente, un escritor de 
virus que se hace llamar MachineDramon ha cre- 
ado un gusano que tiene a los disquetes como 
principal objetivo de infección. Su nombre es 
Sachiel, y trata de ocultarse detrás de un nom- 
bre y una extensión aparentemente triviales. 
Además de los disquetes, también hace algunas 


Activación del gusano 


Cuando el intruso es ejecutado, realiza una serie de 
acciones con objeto de infectar el ordenador y propa- 
garse a otras máquinas. Esta es la secuencia de pasos. 


1 Activación 


Cuando el ejecutable maligno es invocado, el gusano 
emite un mensaje en pantalla comunicando que el 
archivo se encuentra en mal estado, una buena forma 
de confundir al usuario sin necesidad de recurrir a enga- 
ños más artificiosos. Una vez hecho, hace tres copias de 
sí mismo en el disco duro, dos de ellas en el directorio 
SYSTEM de Windows con los nombres HELPDKS.DLL y 
WINRUN.SYS.PIF, y la tercera en el directorio HELP de 
Windows con el nombre SACHIEL.SYS.BAT. 
Posterior-mente, el intruso borra determinadas utilida- 
des del sistema que en teoría podrían permitir que fuera 
eliminado por el usuario. Estos programas son REGEDIT, 
SFC. SYSEDIT y MSCONFIG. 


Xx) El Archrvo esta pucal o totalmente deñado mposible aba el archevo 


(Ca 


El gusano emite este mensaje al ser ejecutado. 


2 Modificación del Registro 


Sachiel también lleva a cabo las pertinentes acciones 
para asegurarse de que su código maligno es invoca- 


copias de sí mismo y las coloca en diversos 
lugares del disco duro, para así asegurarse de su 
permanencia en el sistema. 

Hay que destacar el hecho de que el intruso no 
sólo se propaga empleando una serie de posibles 
nombres de fichero predefinidos, sino que también 
puede emplear el nombre de cualquier fichero ya 
existente en el ordenador, añadiéndole previamen- 
te una extensión de archivo que le permita ser eje- 
cutado, como SCR, PIF, BAT, etc. 

El gusano trata de evitar ser eliminado por el 
usuario, y para ello elimina aquellas utilidades 
incluidas de serie en el sistema operativo que le 


Características 


W32/Sachiel 
I-Worm/Sachiel. Win32 52 
Mp G 


Discos fiex 


Mensaje en pantalla. borra 


archivos det sistema ope”: 


Ejecucs 
archivo conteniendo el gusas 


<Ninguna característica destaca? 


puedan ayudar a conseguir tal fin. Por este 
tivo, se puede considerar a Sachiel como u 
truso destructivo, si bien sus efectos no $ 

comparables a los de otros ejemplares que + 


| den encontrarse por ahí. 


Sachiel hace varias modificaciones en el Registro. 


do durante cada inicio del sistema, y la forma de 
conseguirlo es, como no podía ser otra, la alteración 
de esa enorme base de datos llamada Registro. Más 
concretamente lo que hace es añadir al Registro tres 
claves, con sus correspondientes valores, que le per- 
miten alcanzar ese objetivo. 


| 3 Propagación de archivos 


El último paso consiste en la propagación propia- 
mente dicha. El gusano hace una copia de sí mismo 
en cualquier disquete que se encuentre en ese 
momento en la unidad. El nombre elegido para el 
fichero conteniendo el código maligno es selecciona- 
do en base a dos criterios diferentes. En el primero 
se escoge un nombre de una lista. El segundo criterio 
es aleatorio y consiste en tomar el nombre de cual- 


Claves del Registro y sus correspondientes valores 


Lista de nombres para el fichers 


MARITTSA.JPG.SCR 
3RIMPACT.BAT 
VIDAMIA.JPG.SCR 
INFORMES.TXT.PIF 
OVNIS45.JPG.SCR 


quier archivo contenido en el disco duro del sis: 
infectado, cuya extensión sea JPG, HLP, GIF, HTML. 
HTM o PWL, y con ese nombre crear un archivo 
disquete que contenga el cuerpo del gusano. 


Sacthuel ¡pg Properties 


Versió 


o - 


405 


En esta imagen puedes apreciar las “cunosas” prog 
des de un fichero maligno. 


HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareWMicrosoftWindowsiCurrentVersioniRuniThsys -> "cAwindowsisystemWwinrun.sys.pif” 
HKEY LOCAL MACHINE SoftwareWMicrosoftWindows|CurrentVersion¡RunWMmsystem -> "cWwindows!helpiSachiel sys.bat” 
HKEY_LOCAL_MACHINE SoftwareWMicrosoft'Windows|CurrentVersioniSoundir -> "0" 
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Eliminación del gusano Calendario de virus 


sta ocasión nos hemos servido de un antivirus 
onocido, el AVG 6.0, en su edición gratuita, 
mostrarte cómo te puedes librar del intruso. 


1 Seleccionar tipo 
de análisis 


ersión de AVG es muy sencilla de utilizar, ya 


al ser gratuita y orientada al usuario doméstico, 


+e de la parafernalia de opciones habituales en 
CIVirus. 
sones de tres tipos de análisis: Custom Test, 
Timplete Test y Removable Media Test. El primero 
ea todos los elementos del sistema suscepti- 
de ser analizados (todas las unidades, etc.), 
tras que en el segundo puedes determinar las 
des y carpetas a comprobar. 
cer tipo de análisis se encarga de buscar virus 
unidades de disco removibles. En cualquier 
la elección se realiza en el menú Tests de la 
ima principal de la aplicación. 


AYS 
Pes ii 
you aro protected 


5 la opción «Custom Test» puedes elegir las unidades 
00 quieres comprobar. 


2 Elegir elementos 
y lanzar análisis 
obstante, es posible ajustar la configuración 


lo análisis completo mediante la opción Complete 
Di Settings del menú Service. Aqui puedes especi- 


las unidades a comprobar, determinar si se che- 
2». archivos comprimidos, y también las extensio- 


» analizar, además de especificar si deseas utili- 
2 heurística. 
quier caso, y dado que este gusano en cues- 
está especialmente orientado a la infección de 
flexibles, es imprescindible lanzar también el 
Iimovable Media Test para asegurarte de que el 
o no se te escapa en algún disquete. 
elegido el Custom Test, tendrás que pulsar el 
Start (el que tiene el icono de la ballesta) 


para comenzar el proceso. En caso contraño, utiliza 


el botón azul Run Complete Test. 


Complala Test Sattmgs 


| En este diálogo debes marcar las unidades y carpetas 


que deseas analizar. 


PETER: 


PE cara 
El AVG ha detectado sin problemas al intruso. 


3 Limpiar el Registro 
y restaurar utilidades 


El antivirus no elimina las entradas del Registro 
creadas por el intruso, asi que tienes que arrancar el 


| Regedit (copiándolo previamente desde alguna copia 
| de seguridad o del mismo CD de Windows) y localizar 
| tas entradas mediante la opción de búsqueda (menú 
| Edición, opción Buscar...). Las entradas en cuestión 
| están detalladas en el paso 1.2. Una vez encontra- 


das, basta con borrarlas. 
Para finalizar, restaura las utilidades MSCONFIG, 
REGEDIT, SYSEDIT y SFC borradas por el gusano. 


| Para ello lo más sencillo es recuperarlas desde el CD 


de instalación de Windows. 


¡ Edic: del Hero 
de y 


SJ Canertie. 2] LS bar 


+ J AcoPat  [Ledlfrodelermrado] — [valorno establecido] 

* 2 Applets VO, *T MACHIVOS DE PROGRAM 

+ S Conos “Rudi2 e porpral di Los: 

1 Ey Delec . y tem “e tenidos hretpiSachrel 1ya 1 

” () epiore 

+ Oy ExtShelh 
Y FieCopy 
Y Foús 


T WINDOWS Vacerseges me 
Sy Troy Eso 
'TAWAINDOWS Vaskmon. ese! 


e ED tortace E ndo ayala gun 11 


se Y FS Tang 


| Es necesario limpiar a mano las entradas del Registro 
| grabadas por el gusano. 


computer 


Como cada mes. te presentamos una muestra 
de aquellos virus que pueden manifestarse en 
este periodo de tiempo. Te recordamos también 
que, cuando un virus aparece sin un día deter- 
minado, significa que puede activarse cualquier 
día de ese mes. 


Noviimbre 
Día 11: . 

Día 23: ... 

Día 24: 

Día 28: . 

Día 29: .. 

Dia 30: . 


Diciembre 
Día 3: . 

Día 8: .... 

Dia 14: 

Día 22: 
DIAL2S. cooeróón 
Dia 27: . 


Enero 

E O PAR RN AA A war 
Día 8: ...  DeathRider.729 
Día 13: . - Godzina.1024 
Día 18: ... 

Día 24: . 

Día 30: .. 


Febrero 
LULA Ming Family 
Día 9: .. -. Maca.1000 
Día 14:...., Cowboy 
Dia 19:. ..Mecdon.1470 
-Puppets.960 
. Sampo 


--Redesi 
Brackets.1367 
-Hard.A 
Shire Family 


.- Kusumah Family 
- Particle.690 

. BPU.2269 

.. Blackmonday 
XM/Emperor 


Patsy Family 
Blackmonday 
.Crítico.965 
1-Worm.FireBurn 
. Mirror 
.Formas.1146 


- April 

.. 15years 

. DeathDragon.499 
E Form 

_ Hermetica.975 
..AH.2241 


RP Family 


. DerWolf.2219 
.- Stoned 


MA 3tunes.1784 
Día 13: .Fitria.825 
Día 23: .. -BigMouse Family 
Dia 27: . -W97/Satan 
Día 30: Logen.1028 
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Siempre conectados 


Compartir archivos, impresoras, la conexión a Internet, jugar en red, utilizar tu equipo 
desde otro ordenador.. ¿aún te faltan motivos para montar una red local en casa? 
Quizá pienses que es caro y complicado. pero tampoco es para tanto. Te contamos 
todo lo que debes saber sobre ellas. Sigue leyendo y seguro que te conectarás. 


ada vez es más habitual 

la presencia de equipos 

informáticos en casa. Si 

hasta hace unos años un 

PC era casi un artículo de 
lujo, gracias a la importante bajada 
de precios de los componentes, raro 
es el hogar que no dispone de, por 
lo menos, un equipo. 

Sin embargo la mayoría de usua- 
rios que disponen de varios siste- 
mas no se terminan de decidir a in- 
terconectarlos a través de una red 
local. Algunas personas piensan que 
es muy caro, otras que el montaje 
de la red es muy complejo, y al final 
casi todo el mundo cree tener un 
motivo por el cual no “enredarse”. 

A continuación podrás comprobar 
que nada de esto es cierto, una red 
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local no tiene porque ser cara, y el 
proceso de montaje y configuración 
es realmente sencillo, ¿no lo crees? 
Pues sigue leyendo... 


¿Qué es una 
red local? 


Básicamente una red local es el 
medio de transmisión empleado por 
dos o más ordenador para intercam- 
biar datos entre si, es decir, un ca- 
nal de datos por el cual circulan bits 
y más bits de PC en PC. 

Existen muchos tipos de redes, 
dependiendo de su topología, velo- 
cidad, o tipo de cable, pero para 
crear una red doméstica basta con 
que conozcas dos de ellos: 802.3 
(Ethernet) y 802.11b (Wireless). 


Ethernet 


Formato de red que con el paso 
del tiempo se ha convertido en el 
más empleado. La mayoria de redes 
locales existentes hoy en día son 
del tipo Ethernet. 

Hay varios motivos para ello. Cabe 
destacar el bajo precio de los com- 
ponentes necesarios, así como la fa- 
cilidad de montaje y configuración. 


Wireless (inalámbrica) 

Si no te hace gracia tirar cables y 
agujerear paredes una red Wireless 
es lo que necesitas. Aunque sus 
componentes son algo más caros 
que los de una red Ethernet, y el 
ancho de banda (la velocidad de 
transferencia de datos) que ofrece 


Pira 


puede ser inferior, la comodid 
ofrece en la instalación y a 

de conectar un nuevo equi 

red no tiene precio. 

Si tienes un PC portátil, 
acceder a la red y a Internet 
cualquier lugar de tu casa, $ 
gun tipo de cables ni atadura 
realmente fantástico. 


¿Qué hace falta? 


Estos son los componente 
sarios para montar tu red: 

Puesto de red: Es el com: 
que necesita cada ordenado 
conectarse a la red. Se enc 
generalmente en forma de 
PCI, PC-Card y USB. 


Concentrador: Es el punt 
que confluyen las comunica 
(por cable o inalámbricas) d 
uno de los ordenadores. Est 
mento se encarga de orga 
tráfico de datos entre los d 
puestos de red. 

En una red Ethernet, la to 
es de estrella, Esto quiere d 
cada ordenador se conecta 
centrador, también llamado 
“Switch” mediante un cable. 

En una red inalámbrica n 
prescindible un concentra 
que los PCs son capaces de 
tarse entre sí mediante su ta 
red wireless. Sin embargo, 
rías razones que hacen inte 


Una red en casa 
¿para qué? 


* Podrás compartir tu conex 
Intemet entre todos los equ 


* Ahorrarás en hardware. pus 
que puedes compartir imp 


a Te olvidarás de emplear di 
para copiar archivos de un 
a otro. Podrás enviarlos pos 


e ¿Jugar contra el ordenador”? 
gracias. mejor rivales de v 
y si están en el cuarto de a 


e Puedes aprovechar un viejo 
que ya no uses como serv 
web. para copiar archivos 


+ Empleando el llamado “E 
remoto”. podrás utilizar tu 
dor "a distancia” (desde otro 


> NETA 


one-*s 
Y DIA 
entra 
area 


)en A 
¡CIO 
le caña 
te elÑ 
izar Mi 
stints 


pola 
cir 
al ce 
Hub” 


+ adquisición de un “Access Point”, 
+ es como se denomina al con- 
sstrador de una red Wireless. Entre 
«has prestaciones destaca el he- 
de que aumenten el alcance de 

» red, así como diversos extras Co- 
mw: toma Ethernet, modem interno, 
smmáer, software de gestión, seguri- 
me. etc. Todas estas funciones faci- 
“an enormemente las tareas de 
mesta en marcha y mantenimiento 
+ tu red inalámbrica, sobre todo si 


se tiene previsto compartir el acce- 
so a Internet, sea ADSL o cable. 


Medio de transimisión: Por algún 
sitio deben ir los datos, ¿no? El ca- 
ble o el “aire” son los medios por 
los que se transmite toda la infor- 
mación que circula por la red local. 


Sistema operativo de red: Es im- 
prescindible que el sistema operativo 
de los ordenadores que vas a conec- 


¿Qué necesito? ¿Cuánto cuesta? 


Ethernet 
Tarjeta de red ethernet 


Velocidad: 10. 100 y 1.000 Mbps. 


Es el componente básico de una red 


Tipos de conexión: PCI. USB y PC- 
CARD. Algunos PCs la tienen inte- 
grada. 

Instalación: Sencilla. 
Observaciones: Si vas a hacer un 
uso intensivo de la red ésta es la 
opción más recomendable. 
Precio: Dependiendo de su veloci- 
dad y sistema de conexión. el precio 
de la tarjeta puede ir desde los 12 
hasta los 300 € . 

Tarjeta de red 100 Megabits: 12 € 


HUB/Switch 


Puertos: Desde 4 hasta 32. Posibilidad 
de encadenar varios HUBs. 
Funciones: Interconectar la red. En 
algunos modelos. tareas de gestión y 
prestaciones adicionales. 

Instalación: Muy sencilla. 

Control de estado: Mediante LEDs. 
Observaciones: Su mayor limitación 
suele ser el número de puertos. Al 
comprarlo “piensa en grande” 

Precio: Dependiendo del número de 
puertos. así como de sus prestacio- 
nes. el precio puede oscilar desde 35 
hasta 600 €. 

Switch 6 puestos: 80 € 


Cable y conectores 


Longitud máxima: 100m. por seg- 
mento de cable. 

Riesgo de intruslones: Bajo. es 
necesario acceso físico al 
HUB/Switch. 

Sensibilidad a interferencias: Baja. 
Instalación: Complicada. Requiere 
obras menores. 

Herramientas necesarias: Cable, 
conectores RJ45. pinza climpadora. 
Precio: 

Metro de cable (CAT5) UTP: 0,30 € 
Conector RJ45: 0,30 € 

Pinza climpadora: 40 € 
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ethemet. Por precio y prestaciones, la 
opción más recomendable es adquirir 
una tarjeta de 100 Mbps. 


Dispositivo que permite interconectar 
los distintos ordenadores de una red 

local Algunos incorporan un módem 
de RTB. RDSI o un router de ADSL. 


Adquiere cable de ta mejor calidad 
posible (CATS). especialmente si tu 
red va a contar con segmentos de 
cable especialmente largos 


Á tarjetas de red, 1 switch. 1 climpador, 8 conectores 


y 20 metros de cable 


Coste total: 176,40 € 
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tar sea capaz de trabajar en red. Pero 
no debes asustarte, puesto que si 
dispones de Windows 95 o una ver- 
sión posterior de dicho sistema po- 
drás trabajar en red sin problemas. 


¿Son seguras 
las redes? 


Día a día aparecen noticias rela- 
cionadas con la falta de seguridad 
en las redes. Dependiendo del tipo 


de red que vayas a montar, y espe- 
cialmente de si vas a conectar ésta a 
Internet, es recomendable que to- 
mes ciertas medidas de seguridad. 
La primera y más recomendable es la 
utilización de un firewall. Con este 
incendiario nombre se denomina un 
tipo de programas cuya función es 
filtrar todas las conexiones que se 
realizan entre dos redes (por ejem- 
plo, tu red local e Internet), impi- 
diendo los accesos no autorizados. 


Wireless (inalámbrica) 


Tarjeta de red wireless 


Velocidad: 11 y 22 Mbps 

Alcance: Hasta 200m. (sin obstáculos). 
Tipos de conexión: PCI y PC-CARD 
Algunos portátiles la tienen integrada 
Sistema de seguridad: Cifrado de 
datos por hardware 

Instalación: Sencilla. 

Observaciones: Con tarjetas (sin 
necesidad de access point) podrás 
interconectar varios equipos. 

Precio: Dependiendo de velocidad y 
prestaciones.entre 100 y 300 €. 
Tarjeta Wireless PCI/PCMCIA: 100 € 


Access Point 


Conexiones simultáneas: Hasta 64. 
Es posible encadenar varias bases 
(Roaming). 

Alcance: Unos 50m (sin obstáculos). 
Sistema de seguridad: Cifrado de 
datos por hardware. 

Instalación: Media. 

Observaciones: Aunque este disposi- 
tivo no es imprescindible, si es alta- 
mente recomendable 

Precio: Dependiendo det atcance y de 
sus funciones. puede ir desde los 
120 hasta los 350 €, 

Access point “básico”: 120 € 


Espacio radioeléctrico 


Alcance máximo: El marcado por la 
tarjeta de red y el access point y el 
entorno de la instalación 

Riesgo de intruslones: Medio. 
Sensibilidad a interferencias: Media 
Instalación: Innecesaria 
Observaciones: Determinados obs- 
táculos como paredes gruesas o de 
metal pueden reducir o impedir la 
cobertura 

Precio: La frecuencia empleada por 
el estándar 802.11b es de uso públi- 
co (y gratuito) hasta la fecha. 
Espacio radioeléctrico: 0 € 


Aunque su precio es superior al de 
una tarjeta ethernet. la movilidad que 
ofrecen las tarjetas wireless las 
hacen idóneas para un portátit. 


Muchos de estos dispositivos disponen 
de un conector con el que podrás 
“enchufarlo” a un hub, cumpliendo la 
función de pasarela entre dos redes 


Adiós obras. adiós cables. y adiós 
puntos de red. Con una red wireless 
el éter será el “cable” empleado por 
la red para la transimisión de datos. 
Como desventaja, su ancho de banda 
es bastante menor que el de ethernet. 


4 tarjetas de red y 1 Access Point 


Coste total: 520 € 


computer 
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Red Ethernet (con cable) 


xn de poner manos a la obra, 
asegúrate otra vez de disponer 
todo lo necesario. No sabes lo que 
fastidia estar metido en faena y dar- 
te cuenta, demasiado tarde, de que 
el cable no llega o de que te has ol- 
vidado del destornillador. 
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Una vez lo tengas todo, abre el 
primero de Los ordenadores. Para 
ello afloja los tornillos situados en 
la parte trasera de la caja y retira 
la tapa lateral. 

Escoge una ranura PCI libre, mejor 
todo lo alejada que puedas de la 
tarjeta gráfica. A continuación, reti- 
ra la chapa metálica protectora y 
pincha, firmemente pero sin forzar- 
la, la tarjeta de red (fig. 1). Sujétala 
a la caja con un tornillo y ciérrala. 

Pero la instalación del hardware 
no es exclusivamente “fisica”. Para 
que la tarjeta sea operativa, el sis- 
tema debe contar con los corres- 
pondientes controladores. Normal- 
mente esto no supone trabajo extra, 
ya que Windows reconoce la mayo- 
ría de las tarjetas de red en cuanto 


La red instalada en 
esta casa utiliza el 
sistema Ethernet 
para compartir 
ficheros, impresoras 
y la conexión a 
Internet instalada en 
el despacho. Para lo 
cuál, tras cablear 
toda la casa se han 
instalado tomas fijas. 
El portátil sólo puede 
conectarse desde 
algunas de ellas, 
perdiendo su movili- 
dad. No hay tomas 
en todas las habita- 
ciones porque el 
número de puertos 
del hub es limitado. 


las “ve”, Si no es así, espera al que 
el sistema detecte que se ha insta- 
lado un nuevo dispositivo (fg.2). 


A continuación, un asistente te 
preguntará qué quieres hacer, dejar 
que busque automáticamente el 
software o proporcionárselo tú (fig. 
3). Es el momento de insertar el dis- 
co con el software proporcionado 
por el fabricante de la tarjeta. 


+ Buscas el cortroledar más adecuado en eslas ubicaciones 


Usen las mpuertes cariles de verticacón pera limita o expande lo busc 
cual nciuyo nas locales y medios extiaíbles. Se mitalesá el magos cor! 


[FP Buscas en medos ebañvies iósquete. COFOM ] 
[ircha ena ubicación en la busqueda 


Conectar dos PCs mediante un cable cruzado o USB 


Cable cruzado 

En este caso será necesario que los 
PCs dispongan de tarjetas de red 

y tendrás que adquirir. o fabricar”. un 
cable de red cruzado. cuyo esquema 
encontrarás junto a estas líneas 


Cable USB 


Para usar un cable de red USB, ambos 
PCs deben disponer de dicho tipo de 
conexión. No necesitas tarjetas de red 


146 


Cable de red cruzado 


eu 


AA 
ES! 


Si quieres “fabricar un cable cruzado. este es el esquema de conexión correcto. 


Selecciona la opción Instas 
de una ubicación especifica 
sobre el botón Siguiente. + 
buscará por defecto en las 
de almacenamiento extern 
encontrar el driver adecuado. 
Ahora verás un mensaje que * 
munica que el nuevo dispos 
ha instalado con éxito y que Hs 
empezar a configurarlo (fig. + 


iy Se instaló un nuevo dispositivo de red 


windows ha detectado la Instalación de un nuera 
de red. Si desea conhgurar una red, haga dk aqu pen 
ejecutes el Assterte para configuración de red 


Repite el proceso con tof 
equipos que vayan a formas 
de la red (fig. 5). 


Ente asmterio le ayudará o metales soltvieo para 
Adaptado: Ethernet Lte-On Commuricatone 
10820115 Based 10/100 


+) Si su hardesce viene con un CD o diequato do 
2 instalación, maértedo ahora. 


¿Qué desea que hago el solera? 


(> Instales atomáticamento el software pecomendadas 
Iratelas desde una feta o ubicación especihca (ee 


Ahora es el momento de cor 
todos los ordenadores con e: 
centrador. Éste es un dispositr 
dependiente que lo único que 
sita es alimentación eléctrica 
que, como lo puedes colocar 
quieras, intenta que sea en un 
to central, más o menos a la 
distancia de todos los puestos ** 
red. Te será de mucha ayuda + 
un croquis detallado de dónde 
ir cada componente de la rs 
tampoco estará nada mal que 
gas en cuenta (en la medida 
posible) futuras ampliaciones 
nectar los cables son tiene n 
misterio, se trata de conectores * 
parecidos a los del teléfono. E 
fa un extremo al hub y el otro a 
tarjetas de red (fig. 6). 


dd 


Se 


Una vez hecho esto, lo único 
queda es encender los PCS y c 
gurar la red tal y como te exp 
mos a continuación. 


y la instalación como la configuracs 
de la red son muy sencillas 

Los puntos en contra de este sistema 
son la velocidad (muy inferior a la que 
obtendrás con una red local) y que la 
longitud máxima del cable es de. tar 
solo 4 metros 

LSMC ofrece el producto SMC EZ 
Connect USB. que puedes encontrar 
por un precio aproximado de 35 euros 
Puedes ampliar información sobre 
cable en www.smc-europe.com 


Ss. E 
ningu 
5 M 
Enci 
o a la 


A que adivino lo que estás pen- 
sando en este momento? “Vale, 
“+ acuerdo. Montar una red normal 
“== fácil. Pero seguro que instalar 
4 inalámbrica es dificilísimo”. Te 
mmowocas. Y si tienes en cuenta que 
» de tiempo que vas a ahorrarte al 
tener que tender cableado, quizá 

» resulte incluso más sencillo. 
intes de nada, un consejo. Si uti- 
zas Windows XP, lo mejor es que 
mcargues la última versión de los 
seyers desde la web del fabricante. 
19 primero que tienes que hacer, 
uo siempre, es instalar las tar- 
was de red. La internas se compo- 
ws» de un adaptador PCI-PCMCIA y 
se una PC Card,idéntica a las emple- 
sas en portátiles. Comienza insta- 


sto el driver del adaptador. Des- : 


mes, apaga tu PC y pinchalo -sin la 
sneta- en un slot PCI libre (fig.1). 


pando lo enciendas verás el 
+wo hardware en el Administra- 
ms de dispositivos. 


Curso 


Red Wireless (inalámbrica) 


Gracias a una cone- 
xión inalámbrica, 
todos los ordenado- 
res están conectados 
en red y pueden 


Ahora inserta la tarjeta en el : 
adaptador, asegurándote de hacerlo 
en la posición correcta (fig. 2). 


En seguida verás el mensaje de 
que se ha encontrado nuevo hard- 
ware (fig. 3). 


%.. Access Point USB Device Dnver 


y Fig. 3 


En cuanto instales los controlado- 


res el dispositivo estará completa- : 


mente operativo (fig. 4). Esto ten- 
drás que llevaro a cabo en todos los 
ordenadores que van a formar al red. 

Montar el punto de acceso es tam- 
bién bastante fácil. Enchufa la ali- 


compartir cualquier 
tipo de recurso. El 
concentrador wire- 
less puede propor- 
cionar acceso a un 
número mayor de 
equipos que el 
Ethernet y en cual- 
quier punto de la 
casa. Así, el usuario 
del portátil puede 
llevarse su ordena- 
dor a cualquier lugar 
sin perder la cone- 
xión de red. 


mentación, y utiliza un cable USB a 
tu PC (fig. 5). 

A continuación indícale al sistema 
operativo dónde se encuentra el dri- 
ver y lo tendrás todo listo para 
configurar tu red inalámbrica. 


Redes mixtas 


Aunque te hayamos hablado por 
separado de los dos tipos de redes 
que puedes instalar, no debes pen- 
sar que son excluyentes. Es decir, 
puedes combinar una red Ethernet 
con otra Wireless. 

Si te fijas en la fotografía que se 
muestra sobre estas lineas (fig. 5), 
podrás comprobar que el Access 
Point dispone de un “enchufe” para 
conectarlo a un HUB. El concentrador 
realizará automaticamente la función 
de pasarela entre ambas redes. 


+ 1 Adaptadores de pantalla 
+ MI) Adaptadores de red 
= A Adaptadores POMCIA 


Fig. 4 


Ñ Controladora de CardBus Ricoh RIRLJRTIRC/SC473X(11), RSC520 o compatible 
+ 6% Controladoras de bus serie universal (USB) 


+ y Controladoras IDE ATAJATAPI 
+ 2 Controladores de disquete 


Webmaster 


Práctico 


Fabricar un cable 
con un climpador 


Aunque es posible comprar un cable 
de red que ya incorpore sendos conec- 
tores RJ45 en sus extremos. hay 
varios motivos para que contemples la 
posibilidad de hacer tus propios 
cables, cómo por ejemplo ajustar su 
longitud. o no tener que pasar los 
conectores por los orificios que hayas 
practicado en la pared para conducir el 
cable (en cuyo caso no deberás poner 
los conectores hasta que no hayas 
hecho la instalación del cable) 

Para realizar esta operación necesita- 
rás una pinza climpadora. dos conec- 
tores RJ45 por cada segmento de 
cable y. evidentemente. el propio cable: 


Pela a continuación, con la climpado- 
ra, el cable de modo que los cables 
de color queden al descubierto 


Insértalos en un conector RJ45 según 
se muestra en el gráfico: 


Cable de red 


pS 
NU, 


Y 


Introduce el conector en la pinza 
climpadora y aprieta fuerte. Á conti- 
nuación suelta la pinza y extrae el 
conector que. cómo podrás compro- 
bar. ya está sujeto al cable 

Repite esta operación con el otro 
extremo y ya tendrás tu cable de red. 
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Configuración de la Red 


Configuración de 
TCP/IP e Internet 


Una vez que hayas montado tu red 
doméstica llega el momento de con- 
figurar los equipos que forman parte 
de ella. Lo primero que tienes que 
ajustar es la configuración TCP/TP. Y 
ya que tienes que hacerlo, no es 


Asistente para configuración de red 


Seleccione su conexión de Intemet 


en Siguiente, tendrás que indicar que 
el eguipo que estás configurando dis- 
pone de conexión a Internet, y el res- 
to de los PCs de la red se conectarán 
a Intemet a través de éste. 

Ahora verás una lista con las 
conexiones de red disponibles en el 
PC. Debes seleccionar cual es la que 
da “salida” a Internet (fig. 1). 


Seleccione su conexón a Intemet de la siguiente lista 
El asistente ha prezeleccionado Conexión de área local como conexión que 


le sea la más adecuada. 


MM OÍ Campus 
A, Conexión 1394 


Adaptado: de ted 1394 


Obtener más información aceica de como determinar la co 


mal momento para que también 
configures una conexión compartida 
a Internet, es decir, que todos los 
equipos de la red local puedan utili- 
zar la conexión a la Red de redes 
configurada en uno de ellos. 


Compartir el 
acceso a Internet 


Para ello hay que configurar el or- 
denador que va a cumplir la función 
de servidor, el que tiene conexión a 
Internet. Pincha en Inicio, y luego 
en Panel de Control. 

Después tendrás que acceder al 
apartado Conexiones de red e In- 
ternet y, en la ventana que se abri- 
rá, pinchar en Configurar o cam- 
biar su red doméstica. 

En ese momento aparecerá la ven- 
tana Asistente para configuración 
de red, donde, tras pinchar dos veces 


Srne 


Ahora debes asignar un nombre al 
equipo, así como una descripción del 
mismo, de modo que sea fácil reco- 
nocerlo a través de la red. Si tienes 
una conexión por cable a Internet, es 
posible que tengas que emplear el 
nombre de equipo que tu proveedor 
de acceso a Internet te indique. Des- 
pués debes crear un grupo de trabajo, 
aunque la complejidad de esta opera- 
ción se limita a escribir un nombre 
para éste, que debe ser el mismo en 
todos los PCs (fig. 2). 


¿Red local o intranet? 


Una vez tengas configurada tu red local 
la puedes convertir en una especie de 
*Intemet en pequeño” , en una intranet. 
¿Cómo? Muy fácil. Bastará con que 
montes en ella un servidor web. 
Puedes dedicar a ello uno de los equi- 
pos. incluso el menos potente. a alojar 
páginas web que sólo podrán visitar 
los usuarios registrados en tu red. 

En Internet encontrarás muchisimos 
servidores HTTP gratuitos, como 
Ironwall 5.70 waxalpha.redirectme.net. 
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potente, sencillo y en castellano. 
También es gratis (y de código abierto) 
Apache www.apache.org. con diferen- 
cia el servidor HTTP más usado en la 
Red. Y Windows XP incluye Internet 
Information Service, el servidor web 
de Microsoft. 

Y tampoco tienes porqué quedarte ahi. 
De hecho. puedes tener en tu red 
prácticamente todo lo que veas en 
Internet. Correo electrónico intemo con 
un servidor como Argosoft Mail Server 


Comprueba los parámetros de con- 
figuración en el resumen que se 
mostrará, para asegurarte de que 
todo está correcto (fig. 3). 


La a a a Cop cd de 


a a Le e a a 
A AS 


a 
e] 
ML D_00A 


12 a 
ho da me, 
Ma de quo de a 


a O a Ls A y a A e 
o 


ga e O Lp rr co 


Fig. 3 


En caso afirmativo haz click en 
Siguiente y el Asistente procederá, 
de forma automática, a configurar 
las propiedades de TCP/IP en el or- 
denador, así cómo a configurar éste 
cómo servidor de acceso a Internet 
en la red local. No obstante, ten en 
cuenta que este proceso puede lle- 
var algunos minutos (fig. 4). 


Cr 


lr meo. pu a e 
RA tir 


3 2 > 


Fig. 4 


Cuando esta operación finalice, 
verás un mensaje en pantalla indi- 
cándote que es necesario configurar 
el resto de PCs de la red (fig. 5). 


e 1 pr CAPO o o 0 4d 0 6 
a el a PO VEA IO Dd O E 
A a 
pe Cu a 


a a a rg dr 
e a 
La m2 de ha 2 


a Cn 


Fig. 5 == 


Configurar el resto de PCs 


Para que el proceso de configura- 
ción en el resto de equipos sea lo 


www.argosoft.com o MailEnable 
Standard mailenable.com. FTP con 
CuteFTP www.cuteftp.com. etcétera. 
Páginas como: 
www.manualesgratis.com. 
www.principiantes.org y 
www.ciberteca.com son una fuente de 
información interesante si quieres 
crear tu “mini-Internet”. 
Proximamente encontrarás mucha 
más información sobre estos temas 
en Personal Computer 8 Internet. 


Computer 


más sencillo posible, elige la ent 
da Crear un disco de configuración. 
de red, introduce un disquete va: 
y haz click en Siguiente. Cuando 
nalice el proceso de grabación +» 
disquete, éste contendrá una + 
queña aplicación que te ayudara - 
configurar sencilla y rápidamente + 
resto de equipos. 

Introduce el disquete en el ses. 
do ordenador que vayas a con! 
rar, haz doble click en Mi PC y ss 
pués en Disco de 3 1/2, de m 
que se muestre el contenido del + 
quete que has creado (fig. 6). 


Uco de Y (4) 


hr Lécin ve Pena Meremertas Pyuda 
¡Du -Q 3 > ro.. Coma “T> 
EA 

Lareos de errbara y carpeta E, 


Y me rwrstrrs 
MD rio rd. 


Ahora tendrás que ejecuta 
aplicación Netsetup.exe. 

Tras unos segundos verás un + 
saje en el que se te indica que + 
Asistente quizá necesite algunos 
chivos adicionales, y que en case 
que estés trabajando con Winds 
XP, aquél se abrirá automáticame= 

Cuando lo confirmes se most» 
la ventana Asistente para co 
ración de red en la que se te 
que te asegures de que el dis: 
con la configuración se encus 
en la disquetera. Cómo has in 
el Asistente desde dicho disa.* 
simplemente tendrás que hace: 
en Siguiente. 

En ese mismo momento se 
cará la configuración de red 
equipo, ajustando todos los + 
metros necesarios para que la 
local funcione correctamente. 


trazo del Asistente pera 
venfiguración de red 


Fig. 7 


Cierra la ventana con un cl 
el botón Siguiente y el equ:: 


: estará configurado (fig. 7). 


Repite esta operación en 
los ordenadores conectados a 


: excepto, claro está, en el ser 


Ten en cuenta para este fin + 
disquete que has creado pus 

utilizado en cualquier vers: 

Windows a partir de 95. 


¡AUDIO Y VÍDEO 
DIGITAL > A West. y 
. - Accags 2000 
WS. *SCM 


E AMS 


Photoshop 7 


Proyectos profesionales 


4 


2002 


Diseño de moda  NominaPlus 


por ordenador 


1 y diseño Flash 
tivos digitales 


Solicite nuestro 


Catálogo General en 
www.AnayaMultimedia.es 
. o en el teléfono: 91 320 90 36 


ANAYA > 


TINY 


IVA incluido en los precio: 


ráctico MIE: 


Cuentas de usuario 


Windows XP es un sistema multiu- 
suario, esto quiere decir que permi- 
te definir varias configuraciones pa- 
ra distintos usuarios del equipo. 

Para crear una cuenta de usuario 
haz click en el botón Inicio y pincha 
a continuación en Panel de control. 
Cuando se abra la ventana Panel de 
control haz click en la entrada 
Cuentas de usuario. De esta mane- 
ta se abrirá la ventana principal de 
gestión de cuentas de usuario de 
Windows XP (fig. 1). 


pa PP. . | 
= a 

ija uno taras 

| ¡ 

a 

Sa > / 

elija une cuenta para mo $ 

| D- In | 
¡ 


Para definir un nuevo usuario en 
el sistema haz click en Crear una 
nueva cuenta. Pasados unos segun- 
dos aparecerá una nueva ventana en 
la que podrás definir el nombre del 
usuario y el nivel de acceso al siste- 
ma que éste tendrá (fig. 2). 


Cuentas de usuario. 
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Compartir carpetas 

Una de las grandes ventajas que 
ofrece una red local es la de com- 
partir archivos a través de la mis- 
ma, evitando de esta manera el 
“engorro” que supone tener que 
hacer copias en disquetes o CDs 
para intercambiarlos. 

Para configurar una carpeta, de 
modo que se pueda acceder a ella a 
través de la red, haz click sobre ella, 
con el botón derecho del ratón y eli- 
ge, en el menú que se desplegará, la 
entrada Compartir y seguridad. De 
Prooiodadas de Diada AR 


A 


Para compaña esa copera cor: olros usuenos del equipo 


Ñ D nsercia a 
Pasa hacer esto copete y lodos us subcarpetas 
prrades de menso que sólo usted lenga acceso 
eciive la suerte casilla de verhcoción. 


| 
! 
! 
| 
| 


¿  Paracompera esa capela con lor sueros de la rd y 
¡lg los eos usvanos de este equeo. actrve la aguento 
cana de vericación y exibe un nortee para el 
tecuaso compartido 


j 
[O Compart esta carpeta en la red 
| 


modo que se 


Q uu O Nu abra la venta- 
al na (fig. 4). 

: Marca en- 

2 tonces la en- 

Are oertacaos Mn Í trada Com- 

Con una cuento de administrador de equipo | partir esta 

a A modes y eranar cuentas carpeta en la 

porto rca laser red, así cómo 

EA | definir el 

nombre con el 

que ésta se 

mostrará en la 

Fig. 2 | 8, 

Pi | Sa “j res permitir 


Si eliges Administrador de equi- 
po, este usuario podrá realizar cual- 
quier tipo de operación en el siste- 
ma, mientras que si optas por crear 
una cuenta Limitada, éste no podrá 
instalar programas ni realizar cam- 
bios en la configuración de las 
cuentas de usuario. 


De vuelta a la ventana Cuentas de - 


usuario podrás ver una entrada por 
cada cuenta de usuario que hayas 
definido en el sistema (fig. 3). 


e eS 
PEA a 2 e 


Ñ or de ¡el arta ly del 
Li , 


Ten en cuenta que puedes definir 
cuantas cuentas de usuario consi- 
deres necesarias, puesto que Win- 
dows XP no tiene ninguna limita- 
ción en este sentido. 
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que las perso- 
nas que accedan a su contenido 
puedan modificarlo. 

Confirma finalmente los cambios 
en la configuración mediante un 
click en Aceptar. 

De esta manera el icono de la car- 
peta cambiará (fig. 5). 


Downloads 
Fig. 5 


Desde este momento cualquier 
usuario de la red podrá acceder a su 
contenido. 


Compartir 
una impresora 


Si uno de los equipos de la red 
tiene conectada una impresora, 
puedes configurar ésta para que el 
resto de los PCs puedan utilizarla. 


Haz click en Inicio, pincha des- 
pués en Panel de control, en la 
ventana que se abrirá, selecciona 
Impresoras y otro hardware y fi- 
nalmente pulsa Impresoras y faxes. 
De esta manera aparecerá una nueva 
ventana donde podrás ver las impre- 
soras conectadas a tu PC (fig. 6). 


(1% Impresoras y fomes 


Ú archivo Edición Ver Fawortos Herramientas Ayuda 


CA io 


| Drección (“Y impresoras y faxes 


Mes a 


Haz click sobre la que quieras com- 
partir y, en el menú que aparecerá, 
selecciona la entrada Compartir. 

De esta manera se abrirá la venta- 
na de configuración de la impresora, 
con la “pestaña” de configuración 
Compartir seleccionada (fig. 7). 


qa ERFS FED É 

dio li SN 
General | Movtre dr eoueo e | E 
Fosmsa mama | Acratrecones meomacas | ccoo 


Qa Seleccone de qué loma ve puede usa ode equeo desde cha 
== 
E] Posents erro de errtaciores de Lsatercia remcia donde ee equpo 
Doreres mia edormacien acerca 0 
A EE 
t 


[O Posta a los eses conectarme remctamerte e ode equpo 


Martz: Corcisio ds equDO. 
Óuaicos 


Dissars soda efamación 6ctca de. 


SI AO rc 


Fig. 7 Geo 1 Cémcda ld 

Marca la entrada Compartir esta 
impresora y ponle un nombre, que 
será con el que el resto de PCsde la 
red la identificarán. Haz click en- 
tonces en Aceptar y la impresora ya 
estará compartida (fig. 8). 


Ps HP DeskJet 950C/952C/959C 
Fig. 8 


Escritorio Remoto 


Windows xp incorpora una intere- 
sante prestación, consistente en la 
posibilidad de acceder a tu Escrito- 
rio desde cualquier equipo de la Red. 

Lo primero que debes hacer es 
configurar el sistema para que se 
pueda emplear este sistema. Para 
ello haz click en Inicio y en Panel 
de control, pincha entonces en 
Cambiar a vista clásica y haz doble 
click en el icono Sistema. 


Computer 


Detectando automáticamente HP de EPSON 
LaserJet 5000 Seres PCL 6 an. cal 


Elige a continuación la p+ 
Acceso remoto de modo - 
abra la ventana de configura 
Windows para esta función. 

Marca entonces la entrada Pa 
tir a los usuarios conectarse nu 
tamente a este equipo y, pa» 
gir qué personas podrán aces 


> 
3 Y 


"Va Ba DAM 


Fe 


este modo al Escritorio de tu 
nador, haz click en el botón Seis 
cionar usuarios remotos... 

Utiliza a continuación la ws 
que se abrirá para elegir a los 
rios que se podrán conectar a * 
tema, haciendo click en Agregsr 
escribiendo los nombres de 
usuarios autorizados. Cuando 
todo configurado, cierra tod 
ventanas pinchando en Aceptar 

Para conectarte a tu equipo 
de otro PC (o que otra pe 
pueda hacerlo), tendrás que * 
click en Inicio, Todos los pres» 
mas, Accesorios, Comunica» 
nes y Conexión a Escritorio rm 
to, de modo que aparezca la p: 
ra ventana de conexión (fig. 9 


*Y Conexión a Escritorio remoto 


Gl 


Fig. 9 


Escribe entonces el nombre 
equipo al que te quieres conecta 
cuando se te pida, introduc 
nombre de usuario y tu contras* 

De esta manera, pasados uno 
gundos (el tiempo exacto depe 
de la velocidad de tu conexión 
drás ver el Escritorio del PC a 
te has conectado y, de esta ma 
acceder a todo su contenido. 

Cuando hayas terminado de + 
jar, cierra el “Escritorio virtual” 
diante un click en el botón X 
drás volver a trabajar en el Esc 
ro del PC en el que te encuentras 

La próxima vez que utilices La 
rramienta Escritorio Remoto, es 
trarás el “nombre” de la máqu 
la que te has conectado en el = 


€asy Go Elegance 

129.99€ / 21629 pts 
-Reproductor CD-Audio y MP3 
-Acepta CD-R y CD-RW 
-Memoria Anti-shock 60” 
Visualización 1D Tag 


€asy Go Voyager 

169.99€ / 28.284 pts 
-Reproductor CD/MP3 

para el coche 

-Acepta CD-R y CD-RW 
-Frontal deslizante extraible 


-Radlo AM/FM 


-Radio FM Incorporada 
-Funciones RDS 


-Adaptador de coche 


69.99€ / 11645 pts 
-Reproductor CD-Audio y MP3 
“Acepta CD-R 

-Memoria Anti-shock 45” 


2». Go Sound Factory 
89.99€ / 14.973 pts 
sto Cassette grabador 
uwctor CD-Audio y MP3 
Acepta CD-R y CD-RW o a 


-Radio AM/FM 
WMisualizacion 1D3 Tag 
Pantalla retroiluminada 


Easy Eo €asy Go 
€asy Go Traveller ] Easy Go Elegance Voyager Sound Factory 


CD, CD-R, MP3 [co,co-R.CO-qW. MPa] CD-R [co,co-R.CO-qW. MPa] RW. MP3 
EOYCAO MECA E 


AU TN UN) Co ct USB DualDriv 


cad digital 


Cine en casa ni price duro portátil ; 
DVD+ Radio+MP3+6 altavoces pllable con CF Cards pantalla TFT y CF 
3499 . S3233pts 7999 / 3,309pts 299.99€ / 4991 


ANDORRA - JAIRE INFORMÁTICA Tel +37 0% 1685 15 ASTURIAS -C.! DELTA Ter (550) 14 57 27 BALEARES - W-MEGA Tel: (971) 29 6365 BARCELONA 
IFO MÁTICA Tel (93) 345 40 00 ST 44435E INFORMÁTICO Tel: (93) 424 93 60 MARKET SOFTWARE (93) 799 79 11 CANARIAS - BINARY SYSTEMS 
3 58 GIRONA ¿DAI ASYST ¿Mi Tel: (972) 20 80 12. GRANADA - ÁREA INFORMÁTICA Tol. (958) 29 24 64. JAÉN - REXUS INFORMÁTICA Tol 
(928) 49 22 80 MADRID - ABYSS COMPUTER Tol (91) 551 48 53 PIFLO INFORMÁTICA Tal (91) 319 51 30. SOFTWORLD- Tal. (91) 468 
08 13 INTE ER +4p Jak (967) 04 03 78. SEVILLA - MOR COMPUTER Tol: (954) 58 11 33 TARRAGONA -TELEMATIC Reus Tal: (977) 34 02 89 
VALENCIA - ¡EERNET Valencia Tel: (96) 395 09 08 VIZCAYA - MOUSE COMPUTER Tal: (94) 4262091 SUINOR Tel (94) 478 16 43 


EEN Tal (93) 451 43 42 IE 
B)011 400 CÓRDOBA - CDF Tel 
74902 LAS PALMAS - 8088 INF ORM 
MÁLAGA - AG( 
TEMERIFE - BINA! 


POT batas paa ¡ALE ju p UTA Pouca! MP UPI A 902 408 408 
ES TEL ST 200 45 10 . infobbestbuyAint.com 
D 104302 TEL: 908 1503 63 BN 5 218 TE 1 1996-32 TEL (1921 15.44 $6 TEL 02) 17-18-10 TEL 0821 10.041 TEL (35D) 1558-00 VEL 1% 200-.00-04 www.bestbuy-ntcom 


MM nchuyen el 16% de IVA. Los Precios y especificaciones pueden variar sin previo aviso Los Precios señalados pueden variar ligeramente tuera de la peninsula (Canarias, Andorra y Baleares) 
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Etiquetas HTML 


Conoce las etiquetas HTML más usadas a la hora de crear una página Web. Sus funciones, atributos, ejemplos prácticas 
y explicaciones que te ayudarán a entenderlo. 


Estructura 


Circo VB] Eten Y Ari | rs 


HTML <HTML> Área del documento 
_Encabezamiento e Área de información 
“Titulo e Título de la ventana 


<huml> 


META <META> Información a buscadores 
NAME= description” con- <head> 
tent="de que trata la <cicia 
página” ESTE ES UN EJEMPLO DE PÁGINA WEB 
NAME="keywords” con- A 
tent="palabras. clave” mL DE ESTE DOCUMENTO SERA ROJO <meta names" erp 
pc, intarnet, mir 


Cuerpo <BODY> Cuerpo del documento bgcolor="n” </head> 
n: color de fondo 
background="/n" <body bgcolor* 
n: imagen.jpg 0 use 
text="Hn” 
n. color del texto 
link="Hn" 
n: color enlaces E E 
alink="Hin” 
n: color enlaces activos es 
vlink="Hn" 
n: color enlaces visitados 
topmargin="n" 
n: margen superior 
bottommargin="n” 
n: margen inferior 
leftmargin="n” 
n. margen izquierdo 
rightmargin="n” 
n: margen derecho 


Texto 


[Función [Etiqueta || Explicación | Explicación | Atributos A 
face="n . 


FONT <font> Determina las fuentes 


</P> EL TEA MA 


Toxta va nes 


n: tipografía 


á mo 

color="n Lomo pácrraós <A iOIO pecuent 1 rcar 
aeLa It pe qUI VO "Costeza-Typa” costanera mel 
ar 


Teno en 
n: red, yellow. blue A ds E: 
<aooy beiolscn aro reo 
size="n" ESTO ES UN ENCABEZAMIENTO pra Pecos UN see er 


n. un valor numérico 
TEXTO DESTACADO EN ITÁLICA ar Derio em curmuvn «ds dota 


Negril - ES 
Cursiva DEE, Texto en cursiva e E UA A AS o 
Subrayado l<u> IT Texto subrayado 

_Encabezamientos l<H> | Crea encabezados 

Subíndice 

Superíndice _|<sup> 


Destacar <em> Destaca texto en itálica 
Delimitador <marquee> [Delimita un texto behaviour="n” 
n: alternate, slide, scroll 
direction="n” 
n: left, right 
loop="n” 
n: Un valor de 0 a infinito 


computer 


+ 
de 


= WIJMD Y 


e. Y 
d y 


prom 


¡Aprovecha 
esta ; 
oportunidad! 


Un portátil 
PentiumO4 


HU-7200 


Procesadores PentiumOA4 y Mobile PentiumOW4-M 
Pantalla TFT 13.3” Memoria DDR hasta 1 GB Salida TV 
Módem 56K y lan  IEEE1394 + USBx2 Unidad CD, DVD o COMBO 


- PentiumO4 1.8 GHz / 256 MB DDR-RAM / HD 20 GB / CD-ROM 24X ... .. 1.029€ 
- Pentium04 2.0 GHz / 256 MB DDR-RAM / HD 20 GB / COMBO ............. 1.179€ 


Consigue mayor autonomía 


: y mejores prestaciones 
Mobile PO4-M 1.7 GH PATTI IST A al trabajar con batería 
con el procesador 


Intel Mobile PentiumO4-M 


[AU=E O - 


La mejor tecnología con pantalla de 15” 


Procesadores PentiumO04 y Mobile PentiumO4-M DDR-RAM hasta 1GB 
Pantalla TFT 15” Gráficos ATI Mobility Radeon con 64MB DDR 
FDD/Modemi/LAN /4 x USB/ lEEE1394 integrados 


- PentiumO4 1.7 GHz / 256 MB DDR-RAM / HD 20 GB / CD-ROM ........... 1.389€ 


- PentiumO4 2.0 GHz / 256 MB DDR-RAM / HD 20 GB / COMBO ... .......... 1.929€ 
Mobile PO4-M 1.7 GAR STR O 
> > 902 500 128 
AÑOS de GARANTÍA Más información en: a > 
PVP recomendado, IVA no incluido a de rs PUDO Pet a pa gen 
. re X Í Ñ en s les - 
stos a modificación sin previo aviso a siroi 1431) HUNDYX 


tas válidas hasta fin de existencias Intel. Pentium, Celeron y las logotipos Intel Inside son marcas comerciales o marcas registradas de Inlel Corporation o de sus filiales en Estados Unidos más proximo a tu domicilio 
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Centrar 


<center> Centra textos e imágenes 


Párrafo 


Función Jun] Eslcacón | rios | CbgoMesdado 


ESTA APLICADO BLAC 


Párrafo 


<p> Escribir un párrafo nuevo 


Ejemplo de párrafo 


_Blockquote 


<blockquote>| Sangrado del texto 


BR 


<br> Salto de línea 


Imagen 


A 


153 E insertar imágenes 


height="n (DEIA LA MA CARA 

valor numérico ss 
width="n Pre) herarros rencoma CRPRIER A AE IEA 
n: valor numérico 

valo r | 
a PIS PARA 
border e 

alor nu 

vspace="n 
n: valor numérico 


gar ar 


a Oidigo/ecultade 


Listas ordenadas 


Listas 
desordenadas 
Listas de definición 


Listas ordenadas por 
números o letras 


Listas ordenadas 
por símbolos 
Estructura de una definición 


5 minúsculas 


ves hyo qeeeperza por la leva ; en ctrl, 


Eset de dera desordenada 


type="n" Eemplo de loma de deci 


n: circle, disc, square ir RN 
<dt> palabra a definir 


<dd> definición 


Enlaces 


[ Función ][Elqueta]| Explicación | Explicación MN CN REO 


Dirección Web 


Correo electrónico 


Documento 


Enlace a página Web 


Enlace a dirección FTP 


AA — — AAA 


Eseplo de enlaces 


E 
ñ 


% querra entrar eo muestra pea Web, 


otros pulea «e best" 100: pobres 


Enlace a correo electónico 


a Pa O ara ear 
A 


Enlace a un documento 


ISTTIT 
E? - E 


www.upl.es 


e l | Pp Í Más de 180 Tiendas UPT €n toda España. 
o o Oo 


UNION PROFESIONAL INFORMATICA 


lo dejes pasar esta impresionante 
ferta en tu Tienda UPI más cercana... 


8 logotipo de intel” intel lnsado” y Penttum” son 
marcas registradas de mel” Corporallon 


1079 
O; MCIido) 


EQUIPO UPI + Multifunción HP PSC 750 


(IMPRESORA, COPIADORA Y ESCÁNER) 

Procesador Intel Penttum' 4 a 2Ghz » 512 Kb Caché + Placa Base Pentium” 4 USB 2.0 » Caja 
Semitorre ATX » Memoria 256 Mb DDR + Disco Duro 40Gb » Disquetera 3,5” » Monitor Y" 
Digital » Tarjeta Sonido Compatible Sound Blaster « Tarjeta Ethernet 10/100 Integrada +» 
Tarjeta Módem Fax 56 Kbps Integrada + Grabadora 40x (1 año de Yarantia) » Altavoces UPI 
200W + Teclado Multimedia UPI + Ratón UPI Scroll » Sistema Operativo Microsoft Windows” 
XP + 3 años de garantía - Producto fabricado bajo calidad certificada 150 9002 y 
Gestion Medioambiental 14001. 


lia | ¿A 


am ién lo tienes en Tiendas UP!. 


O si lo que buscas es un portáti 


] 
2 CAMARA 
> TE: TER FOTOGRAFICA HP 

. y r  PHOTOSMART 

o DS 620 + KIT DE 

la, A, ¿aja 
por funda, pilas y 
pe cargador 


ZE 


(IVAR acluido) 


pentium Y 


SN Po 


Busca tu tienda UPT en www.upies. 


éQuieres unirte a la Cadena de Tiendas de Informática Lider en crecimiento? Contacta Con nuestro Departamento de Marketing 
s un €-mail a: Franquicias ¡Wupi.£s 


« Franquicias tn el 902 19% 422 o mándun 
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(hc INN] Eolo [avs | et 


TABLE <table> Crear tablas border="n 
alor numérico A 
caption="n Saforare Ínternet 
Hal E antros Web 
ulo ( b [a ES 7 
tr <tr> Crea una celda tr=n </memar 
n: crea € E 
th <th> Crea titulo dentro de la th=n ra 
id A o - AA 
o 
td <td> Crea contenido dentro de la | td="n” | Li 
celda n: contenido de la celda pes 


amic Untitled Docunent</r acia 
carta DECP-aquivo "Coment - Type” Comas ”"vexc/btol: Chacao 00-000 


<cepcioo> Informécica </captson> 


Juno 
Mero 


[ Función J[Eiqueta][ Explicación | Awibutos [Códgo/Resuado 


FORM 


Crear formularios 


Caja de texto Caja de texto <input type="n” name="x"> 


Password 


Caja de password <input type="n” name="x"> 


<texarea cols="n” 
rows="X"> 


Área de texto Caja de texto 


n, x: valor num 


Examinar archivos Botón examinar <input type="n” name="x"> 


Casilla 
de verificación 


Crea un checkbox <input type="n" name="X"> 


checkbc to PP : E 


Las apta 

Sep sa 0 0 ca del Lamlació > 

So Escriba equi un ser 

sap CIEN A” AT ad MS 


<p» Locribe equi +9 contraseña 

PAE PPC a ATT ALI A 
> 

<Sareres asilo Dó” ro vic 


<p> Lóyume «az exchivo 
CAGE CPP JU II a ir 2? 
1 


<p> Telsocióna la casilla 
o 
tarso 
us 
<Pumato 


Tabla de colores 


El código de los colores que se emplea en 


44 HTML está basado en la codificación RGB 

CC9 FFC Este tipo de codificación se basa en definir el 

900 033 color dándole una cantidad de color rojo (R. 

Cccc FFF red). otra de color verde (G, green) y por últi- 

> Mid mo otra de color azul (B. blue) que posee 

cs ps mediante un número de 6 cifras (hexadeci- 

CCC FFF mal). Así. las dos primeras cifras equivalen 

C66 F66 al rojo. las dos segundas al verde y las dos 

CCC FFF últimas al azul 

pi más A continuación puedes ver en la siguiente 

$99. yeC tabla los códigos de los principales colores 

99r CccF 

y99 Fcc 

Co Negro $+000000 4000000 

99F = 

Fec Azul H0DO00FF $+0000DO 

9 z 
Verde lima H00FFOO $+00D000 
Rosa fucsia HFFOOFF $DOO00DO 
Rojo HFFOO00 ++D00000 
Amarillo HFFFFOO $DODO0O 
Gris $DODODO 1808080 
Cyan KOOFFFF HOODODO 
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E, Mire 


Caracteres 
especiales 


En HTML existen caracteres especia 
les que son combinaciones de varias 
a la vez. Asimismo. las tildes se 
escriben de forma concreta para 
poder visualizarlas en el explorado 


L Risxcex, E Rige E Mor, Y Aia 
o llracar o Boys Dd hecr: . 
T Rice, 1 Alorr lala, 1 Riel 
s hnos, 1» bg d o hd. 


X Aim y kyaeos, y Eyud. 
A lmide. Mb, € ACC e 
Grease porta 


A ind Mmádot Bar 
. Mu » Bad 
Omer mbr 
Abg wir »lide  p hec. 
D ATTE MA  DATRORM | en. 
hleordes 
e coa, 4 liyed, + Morea. E ego, 


Oye nro metematr en 
* Rhmpt. * hop. * Amd hd. ad 
E 
O RO, O odada 7 Mt 


ENVÍA 
TU MENSAJE AL: 


/ “d 
20 SAS ¿Buscas un logo o un tono en espezd? Envía un mensaje con la palabra BUSCAR seguida de lo que quieras encontar EJEMPLO BUSCAR AMOR 
4:88 AMIGO [Sorcreni y regala un lago o un tono! Envia un mersajo como si lo palas par" b y añade su tdefon: al final EJEMPLO: POMILOGO OJOS 612345878 
eses tener siempre lo mejor en logos y tonos? Consigue las estrellas de la semana y pontas en tu móvil Envia POMTONO TOP o PCMLOGO TOP 
AEATAS Consigue los N? 1. Los tonos y logos más vendidos ENVÍA PCMTONO SUPERVENTAS o PCMLOGO SUPERVENTAS 


Si quieres tener uno de estos tonos en tu móvil Envía PCMTONO seguido del código de la canción EJEMPLO: PCMTONO AVE. 


Cine y TV CÓDIGO CANCIÓN Novedades CÓDIGO CANCIÓN Top 25 
GOLOR ES ANZA- DIEGO TORRE: uz 
' Tú Me Das- Antonio Orozco ho lLLLa Ave Maria- David Bisbal 
- Por Esta Ciudad- Álex Ubago , 
5d A Armando Manzanero 
ghost ita De Tu Boca- Amaury Gutiérrez 
blade  TeTengoAqui- Marc Anthony me: nto D 
gladiator_ Playas De Barbate- Chambao bate Ls Angha- DJ Marta 
|. Nussala- Sepoler o sala. ls ear Tú Vas- Chenoa mE 
¡On -— y ¿ Mentiroso- Enrique Iglesias mentiroso 
_ gh / Dime Si NoEs Amor- Alex Ubago Perdona- Tiziano Ferro perdona 
¿Torero- Chayanne... 10r8ro 
- La Sin Miedo A Nada- Alex Ubago miedo 
LIGA Dios Le Pido- Juanes _. pido 
LL Que El Ritmo No Pare- Patricia Manterola ritmo 
infected 


— bella Ary : isbal digale 

roca =p NARE PA MEA y n rchanté desenchantee 

coyote Macho Men. /llage People — __. 0 il Laws _ complicated 

friends  Sacrífice-Anouk A Ífico = color 

indiana Don't Know Why- Norah Jones know Í detengan 

superman !'m Every Woman- Whilney Houston Woman Without Me- Eminem withoutme 

Í.. Amar Mociend EL Amor Co a LaLa Chica De Ayer- Enrique Iglesias i 

E oderman- BSO. . n= spiderman IG A LA E_34 All The Things She Said- TA TU 
La Guerra De Las Gataxias- BSO starwars € Meanig- Richard Ashcrot  Meaning L'laSobe Son- Miami Sound Machine 


S FC heck The Me 
Arma Letal- BSO letal StopltI Like It- Rick Guard stopit |L'laSoy Yo- Marta Sánchez 


MEJIA 
> 
Personaliza tu móvil con lu nombre o un mensaje y ponle la letra que quieras. - Ve 
imero el texto uleras a continuación el tipo de letra te ; UD SID0S DWILES 
Ese pn exo que quieras porer ya coninución el tpo delata que más o gue NODOS DOS IVIDVICES: 


a Desame Te quiero 


Para conseguirlas envia un mensaje con la palabra 


PCMNOMBRE Besame0 PCMNOMBRE Te quiero1 Putos PCMMOVIFRASE y siempre que lo hagas recibirás una 
distinta y exclusiva. Tienes miles 


EJEMPLO: Felicidades, has sido seleccionado 
para tirar del trineo de Papa Noel. 
En pocos dias un enanito te visitara 
para medir la talla de tus cuernos. 


MIRAME 
OMBRE Esther6  PCMNOMBRE Miramo7 PCMNOMBRE ¡Que miraslB_ PCMNOMBRE Wily9 


MEJIA 


'ara poner uno de estos logos en tu móvil. Envia PCMLOGO 
seguido del nombre del logo. EJEMPLO: PCMLOGO DRAGON. 


AA 


miraditas 


=> mn 
miron 


Ad s R O 
7 ¿ q , Re A 
aedical EG 17-51 KA APUNTA 


radical5 dragon radical 


hn NA ; . . > 
Jan ARIS : - EN pS 
os con "1%: Dinámico sorpresa Mic ac 
P ne AMOR HUMOR ¿POMDINAM 
MEAR 220% «DY Econo A BROMAS MENSAJE PICANTE e ió 
che corazon12 perro pere 


Tambien en el teletexto de TVE (páginas 491. 492, 493), Telecinco (páginas 638, 639, 644, 628) y en las autonomicas Válidos para Amena, Movistar y Vodafone Muchos más logos, tonos, 
hgenes y servicios en www.movilisto.com SMS Cosmos AS y Movisto SA Para cualquier problema o consulta : 902 16 77 77 o mfoOrmovilisto.com. Para contacto profesional negociosí(Mmoviltsto com 


Digital media 


Fotografía e Imagen 


'- Aprende a 
usar Painter 7 


Seguro que tienes en mente proyectos de dibujo, pero aún no has encontrado la herramienta ideal para plasmarlos 
como ilustración digital. Pues bien, «Painter 7» te ofrece esta posibilidad. En este caso, te contamos cómo trabajar con 
texto e imágenes y también cómo transformar tu dibujo en una divertida animación. 


e la mano de Corel y la empresa Pro- 
create ha nacido la versión 7 de «Pain- 


todas las cualidades y el realismo de 

los materiales que se utilizan para crear arte 
dentro del mundo digital. Gracias a esta aplica- 
ción, te olvidarás de los pinceles, los lienzos, co- 
lores... ya que ahora puedes plasmar tus dibujos 
en “lienzos virtuales”, Puedes aprovechar técni- 
cas y estilos artísticos que antes no existían, ya 
que las herramientas de diseño eran más limita- 
das. Por ejemplo, si quieres utilizar un aerógrafo, 


| con uso diferente, tal y como se muestra en la 


| programa en tu ordenador, llega el momento de 
| disfrutar de este software destinado a usuarios 

ter». Una aplicación que trata de reunir | 
| da para artistas o profesionales que necesitan 

| introducirse en el mundo digital o para experi- 
| mentados diseñadores gráficos que, por unas 


muy diversos, pues esta herramienta tiene cabi- 


cosas u otras, nunca han encontrado un progra- 
ma con el que plasmar su “arte”. 

Cuando abras el programa te encontrarás con una 
sencilla interfaz desde la que puedes acceder a 
diferentes paletas de herramientas, cada cual 


Eran Verena Conos Muros oka Y 


22710 


] 
! 


qlajwme,Yr elo 


1, Paleta de colores 2. Controles del pincel 3 Herramientas 


ya no te hace falta un compresor de aire, ni mul- 
titud de colores, diluyentes, etc., sólo tienes que 
seleccionar la herramienta Airbrush Tool. 

Con el objetivo de buscar y conseguir el máxi- 
mo realismo, Procreate ha diseñado nuevas tec- 
nologías como la inclusión de algunos de Los 
conocidos filtros de KPT, nuevos efectos como 
Serigraphy (serigrafía) o Texture Grain (granu- 
lado de la textura) que hacen de esta aplica- 
ción una herramienta imprescindible para cual- 
quier artista gráfico. Una vez instalado el 
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imagen. Así, de este modo, para acceder a todas 
y cada una de ellas pulsa sobre Window/Show y 
luego elige la que desees utilizar. Irán aparecien- 
do en el área de trabajo. Si seleccionas Color Set 
(1) tienes la opción de elegir el color para dibu- 
jar o retocar alguna imagen. Ahora bien, si se- 

leccionas Control Brush (2), optas a elegir el ta- 
maño del pincel, su opacidad y el color con el 

que quieres pintar. Será desde la ventana de To- 
ols (3) desde donde elijas con qué quieres pin- 

tar, seleccionar, recortar etcétera todos tus dibu- 


jos o imágenes. Si muestras en la zona de trab» 
jo la ventana Brushes: Brushes (4) optarás a 
trabajar con una gran variedad de ellos, algur 
de los cuales son novedad en esta versión. De 
la paleta Art Materials (5) tendrás un contro! 
absoluto del uso de los colores y degradados. 
paleta Objects (6) es muy importante ya que 
desde ella controlarás las capas y el texto, ent 
otras opciones. Y por último, la paleta Brush 
Controls (7) desde la que tienes acceso a todas 
las opciones disponibles de los nuevos pinceles. 


Nuevas herramientas 


La versión 7 de «Painter» incluye novedades con 
las que dar a tus dibujos increíbles efectos. Entre 
ellas aparece como novedad la tecnologia de 
Acuarela (Water Color Technology) con la que los 
dibujos obtienen la textura real de humedad que 
posee un cuadro pintado con esta técnica. Y no 
hay que olvidar. que puedes disfrutar de un gran 
repertorio de pinceles o brochas con los que con 
seguir estos efectos o grandes diseños y acaba- 
dos deseados por los grandes artistas. En estas 
imágenes puedes ver el efecto de acuarela 


on 
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Tres ejercicios con texto 


La herramienta de Texto que siempre se ha 
sentificado en «Painter» con el icono de la le- 
ra A, ahora viene representada con una T. Tra- 
bajar con texto te va a resultar más sencillo y 
modo con esta última versión, ya que si 
y con«Painter 6», 
= para la creación de 
texto dinámico te- 
nías que descargar- 
te un plugin, ahora 
en «Painter 7» 
puedes acceder di- 
rectamente a esta 
función desde la 
paleta Objects. 
Desde esta tienes 
un control absoluto 
sobre todas las 
funciones que se le 
pueden dar a un 
texto. 
0% $ Para acceder a esta 
paleta selecciona 
Menuw/Window/Show Objects y aparece una ven- 
tana tal y como muestra la imagen. 
Para empezar a trabajar, abre un documento nue- 
Ó con fondo blanco y con el tamaño que dese- 
es. Selecciona la herramienta de texto T de la 
barra Tools (Herramientas) y 
a continuación de la paleta 
de texto elige la fuente, el 
tamaño, el Tracking (espa- 
cio entre las letras) y el Le- 
ading (espacio entre las lí- 
neas). A continuación, 
escribe un texto. Prueba las 
diferentes fuentes, opciones 
y cambia los valores hasta 
== dar con las que más te gus- 
que] e La] 


- ten para trabajar. 
ni 


Font[ Abadi MT Condensed 


y MEET 


RIRIR] 


Informática 
para todos 
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Efectos de sombra 


Para cambiarle el color al texto, sólo tienes que 
seleccionar uno de la paleta Color Set. Nosotros 
Hemos elegido una tonalidad de rojo. A conti- 
muación, si te fijas en la cu 

paleta de texto puedes ver ó R [Ri [R| 
el icono R repetido tres e 

seces. Elige el que se utiliza para no dar sombra 
a los caracteres (el de la izquierda). Sin embar- 
go, si seleccionas cualquiera de las otras dos op- 
ciones le otorgarás diferentes tipos de sombra 
que más adelante puedes modificar y darle valo- 


res diferentes. 

De este modo, puedes ir variando su 

opacidad, difuminado, color de la 

sombra, etcétera. Eso sí, el tipo de fuente de la 
sombra y el texto es siempre el mismo. Cambia el 
tipo de fuente, los valores de opacidad de las 
sombras y texto y conseguirás diferentes resulta- 
dos, a cada cual más original. 


Crear una composición 


| Puedes crear efectos de composición bastante 
1] 


curiosos con los que diseñar un cartel o cual- 
quier tipo de folleto en los que se combinen 
imagen y texto. Por ejemplo, abre cualquier ima- 
gen y escribe el texto en la parte de la imagen 
que quieras. Eso sí, recuerda que para modificar 
cualquier efecto de sombra, fuente, color, etcé- 
tera, debes situarte en la capa donde escribiste 
el texto. Para ello, selecciona Window/Show 


3 Texto en una curva 


Dar efectos de movimiento a tus textos puede 
ser divertido, incluso útil para realizar algunas 
composiciones. Sólo tienes que seguir los pasos 


AAA 


ajojwlelxJejo 
Lio 403 T x 


Tolerance SN Y 198 [WhattoFs 22 
TF image 


Currant Fl 


que a acontinuación te indicamos: 
Abre un documento nuevo. Selecciona la herra- 
mienta del Cubo para rellenar el fondo del do- 
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La opción de Texto 


La sección de texto incluida en la paleta de obje- 
tos contiene todas las herramientas y controles 
que necesitas para hacer de tus textos verdaderas 
obras de arte. A diferencia de las anteriores ver- 
siones. el texto ahora queda en una sola capa 
desde la cual controlas todos lo cambios. Sólo de 
ti depende el resultado. Si quieres más informa- 
ción sobre Painter 7. la encontrarás en la siguien- 
te página Web: www.procreate.com 


cumento. Dirígete a Menu/Window/Show Art 
Materials. Dentro de esta paleta se encuentra 
la sección de Gradients (Degradados) desde la 
que puedes elegir diferentes tipos de degrada- 
dos. En la imagen hemos seleccionado el degra- 
dado Neon Glow. 


- 
Re nm ama2411 


A continuación, hemos transformado el texto que 

figura en la imagen para darle un efecto de mo- 

vimiento que vaya acorde con el fondo seleccio- 

nado. Para ello sitúate en la capa de texto. Una 
> vez seleccionada, 
| mer ] [em ][<51>][cax9] elige una de las 
Contro  239  Opciones de esti- 
los de curvas y a 

continuación con la herramienta Flecha que en- 


¡ contrarás en Menu/Window/Show Tools. Mueve 


con el ratón los diferentes 
puntos de inflexión que 
aparecen en la selección 
hasta transformar a tu anto- 
jo el texto tal y como se 
muestra en la imagen. 


dell Digital media 


1 Efecto Acuarela en tus imágenes 


A 
y 2 Capa Watercolor 


2 Paleta de objetos 


Con «Painter 7» puedes crear efectos impresio- 
nantes en tus imágenes. En este caso, te mostra- 
mos los pasos a seguir para dotar a tus fotogra- 
fías o imágenes el efecto de humedad. Es 
sencillo y sólo tienes que seguir los pasos: des- 
pués de abrir una imagen selecciona Menu/Win- 
dow/Show Objects. Ahora abre una nueva capa 
Watercolor haciendo clic sobre cualquiera de los 
puntos señalados en la imagen. 


Fotografía e Imagen 


La capa Watercolor se caracteriza por tener a su 
lado izquierdo un icono azul en forma de gota de 


New Layer 
New Water Color Layer 
News Liquid Ink Layer 


agua. Pulsa so- 
bre la flecha su- 
perior derecha 
(indicada en el 


Group paso anterior 
con un círculo 
7 rojo). Se abre 
Select AN un menú des- 
Deselect plegable como 
Lodk en el de esta 
imagen. Selec- 
Drop . .. 
Drop Al ciona la opción 
Drop and Select Wet Entire Wa- 
Delete Layer tercolor Layer. 


En ese momen- 
to se empieza a 
aplicar este 
efecto en la fo- 
tografía. Lo no- 
tarás porque la 
gota de agua se 
moverá. Cuando 
deje de moverse 
significará que 
— el efecto se ha 
aplicado. 


Show Layer Marquee 


Layer Artnbutes 
Convert To Default Layer 


Lift Canvas To Water Color Layer 
| Dry Water Color Layer 


| Convert Texi to Shapes 


¿Qué es Watercolor? 


Esta novedosa tecnología que incluye la versión 
de «Painter» consigue que las imágenes creaús 
sean lo más parecidas a la realidad. Así. deper 
diendo de los diferentes tipos de papel y de los 
pigmentos de color que incluyan, los colores se 
mezclarán entre ellos simulando pinceladas rez 
les de acuarela. En esta versión, a diferencia de 
las anteriores. este paso se puede deshacer 


1 3 Efecto resultante 


El efecto de humedad lo puedes aplicar tantas 
veces como quieras. Utilizalo para conseguir 
efecto lo más parecido a un cuadro pintado es 
acuarela. En este ejemplo, lo hemos aplicado 
veces y este es el resultado. 


2 Trabajar con el color 


ZA cotor RoB 


Existen diferentes formas de trabajar con el co- 
lor en «Painter 7». Una de ellas es trabajar 
como modo RGB. Por eso, si quieres seleccionar 
el color de tus trabajos directamente como RGB 
(Red Green and Blue) debes disponer de los va- 
lores de cada 
uno de estos co- 
lores de cuya 
combinación re- 
sulta el color de- 
seado. Para ac- 
ceder a la paleta 
RGB abre la pa- 
leta Art Mate- 
rials y despliega 
la opción RGB. 
Aparecerá un 

¿/ cuadro desde el 
cual puedes de- 
finir los valores deseados para obtener el color 
definitivo deplazando las barras R, G y B y ele- 
gir los colores desde los cuadros primario y se- 
cundario de la paleta RGB Color. 


pa 
ey 
y 


£..m Paleta de Materiales 


Otra forma de trabajar con el color es con la pa- 
leta de Materiales o con los Colors Pickers. Una 
vez que has abierto la paleta Art Materials, tal y 
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como figura en la ima- 
gen, observarás que 
existen dos colores: el 
frontal y el de fondo. 
Tan sólo tienes que 
seleccionar una tonali- 
dad del círculo para 
marcar el color predo- 
minante y moverte por 
el triángulo para cam- 
biar la intensidad. 
Para elegir el color de 
fondo o el frontal, 
pincha sobre los cua- 
drados que aparecen 
en la parte inferior de- 
recha. Si haces clic 
sobre la flecha doble 
que aparece a su lado 
comprobarás que el color frontal se convierte en 
secundario y viceversa. 


er 
23 Paleta de Colores 


Desde la paleta Art Materials tienes diferentes 
opciones para modificar la paleta Color Set. Pul- 
sa sobre la flecha que aparece en el apartado 
que lleva el mismo nombre para deplegar así 
este área. Para trabajar con ella es recomendable 
que muestres en la zona de trabajo el área de 
Color Set haciendo clic sobre MenuwWindow/ 
Show Color set. 


Una vez abierto las dos paletas, fijate que si 
nes activadas las dos casillas en las que pone 
Display text y Display grid la barra de Color Se 


figurará tal y como 
aparece en la ima- 
gen, si no las acti- 
vas, los colores apa- 
recerán de forma 
graduada. Si haces 
clic sobre el canda- 
do que aparece en 
la paleta de la dere- 
cha de la imagen, 
puedes modificar la 
de la izquierda cada vez que vayas moviendo 
cursores que aparecen. De este modo, las casi 
de los colores tienen un tamaño diferente, lo 
cual te puede servir para visualizarlos mejor. 
Desde la opción Color Square Size mueve con 
estos cursores los valores de los colo 
para controlar, de este modo, los valores de 
Height (alto) y Width (ancho). Para configuras 
los valores de la tabla, las filas (rows) y las co- 


lumnas (Co- 
tumns) des- 
plaza la mis- 
ma barra en 
el cuadro de- 
nominado Co- 
lor Set Size. 


24 Clonar colores 


Clonar colores es 
otra de las opciones 
que «Painter» te 
permite a la hora de 
trabajar con los co- 
lores. Abre un docu- 
mento nuevo en 
blanco. Abre la pa- 
leta Art Materials y 
despliega la barra 
de Colors. Seleccio- 
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na el color primario y el secundario pasando el 
ratón por el círculo y el triángulo. Observarás 
que en la parte inferior hay una casilla, Clone 
color, actívala. De esta forma, los colores se 
mezclan entre sí, es decir, se clonan para dar un 
resultado nuevo. Para probarlo, sólo tienes que 
abrir la paleta de los pinceles 
Menu/Window/Show brushes y dibujar en el 
lienzo tal y como se muestra en la imagen. Pue- 
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des trabajar sobre una imagen ya creada o crear 
una empezando de cero. A la hora de dibujar, eli- 
ge entre la gran variedad de pinceles que incluye 
la versión 7 de «Painter». Pulsa en la casilla in- 
ferior derecha de la ventana de Pinceles. Selec- 
ciona un pincel de la lista que aparece. 


Y Ditto Brush Clona: 
Camal imparto Clone 
Camel Oí Cioner 
Cha Clonar 
Cana Spray 
Deteng Ran Clones 
Fan Pon Chone 
Ever Clonar 
FUA Ierpasto Clones 
Fist ON Clonar 
Fury Cienel 
Imgresecoris Clones 
Man Clonar 
OU Brush Cronas 
Panes Sketch Clones 
Smaary Breña Clones 
Sima ay Cama! Cons 


APETAS 


Smaary Fist Chamas 
Soñ Clonar 

Spletary Clone Spy 
Sbaght Clones 

Van Osgh Ch 

wal Coto: Cleres 
Wee: Coles Fina Clones 
wee: Color Run Clanes 
Water Color Wah Croma 
Da 
Pompeo 40 

Pen adbre Ting 4P 


Transformar un dibujo en una animación 


Configuración 
de un documento 


31 


Abre un documento nuevo y a la hora de configu- 
rar las características del mismo selecciona el 
combo Movie with y escribe en la casilla frames 
el valor 10. Dale a tu nuevo documento un tama- 
ño de 640x480 píxeles y pulsa OK. A continua- 


ción, se abre otra ventana que te indica guardar 
esta película con extensión *.FRM. Selecciona la 
carpeta donde quieres salvarlo y Acepta. Una vez 
que lo has guardado aparecerá otra ventana en la 
que debes seleccionar las capas de Papel cebolla 
y el tipo de almacenamiento. Deja los valores que 
aparecen por defecto y Acepta. 


32 Botones de control 
TT Una vez realiza- 


dos los pasos 
anteriores apa- 
recerá la venta- 
na que se 
muestra en la 
imagen. 

Con los botones 
que aparecen 
en la imagen 
reproducirás la 
película y la 
controlarás. 


Frame 10 10 


Dibujar en los 
diferentes Frames 


Una vez hayas utilizado los botones de control, 
según en el frame en el que te encuentres, si di- 
bujas una secuencia sabrás en todo momento en 
cuál te encuentras porque la ventana Frame 
Stacks así te lo indicará. De este modo, en el 
frame 1 crea una imagen, dibujo o rellena el 
fondo. En este caso hemos creado un fondo se- 
leccionando la paleta Art Materials, la sección 
de Gradients. Ve frame por frame rellenando el 
fondo hasta llegar al último. Una vez hayas ter- 
minado con todos, reproduce la película para 
que puedas visualizar el resultado. Cuantos más 
frames tenga la película más efecto de movi- 
miento conseguirás. Si quieres que la velocidad 
de la película sea menor, repite la misma ima- 
gen en diferentes frames hasta conseguir la ade- 
cuada. «Painter» va salvando tu película cons- 
tantemente, por lo que no tienes que estar 
pendiente de hacerlo tú. 


Frana 


Bd 10 
Hunan 


E 4 Salvar la película 


A la hora de salvar la película que acabas de 
realizar puedes elegir la opción en la que 
«Painter» la salve directamente, en este caso 
tendría la extensión *.FRM; o bien utilizar la 
opción Save As, en cuyo caso aparecerá una 
ventana en la que se muestran diferentes op- 
ciones de salvado como: película Quick Time, 
AVI —en la que puedes configurar la velocidad 
de la película a la hora de seleccionar los fra- 
mes por segundo-, como GIF animado, como 
imagen o como archivo numerado. Selecciona 
la que más te interese. 


Save cpborna Seve cunert hame as mage 


* Seve move e AVI 

F Save mono es QuekTene 
Serve mono sa numbered des 
Serve moms es GIF armnaton 


[( 


35 Comprimir la película 


Si seleccionas la opción de AVI tienes la posi- 
bilidad de comprimir la película. En la ventana 
que aparece se muestran diferentes posibilida- 
des de compresión. Nosotros te sugerimos que 
selecciones la opción Microsoft H.261 Video 
Codec si quieres enviar todas tus animaciones 
por correo electrónico. 
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Edita tus vídeo 
con MovieStar 


¿Quieres que tus vídeos adquieran esa apariencia profesional que tanto te gusta? 
En este informe te damos todas las claves para llevarlo a cabo gracias a esta poderosa 
herramienta de edición. 


odo lo que siempre has buscado a la hora 
de resolver una tarea informática han 
sido herramientas potentes pero que a la 
vez no requieran pasar meses estudiando 
enormes manuales para aprender su manejo, es 
decir, que te resuelvan el problema en el menor 
tiempo posible. Esas son precisamente las carac- 
terísticas de este potente programa, su sencillez 
de manejo unido a una potencia equiparable a 
herramientas profesionales de un costo y dificul- 
tad de aprendizaje notablemente superiores. Me- 
diante «MovieStar 5» puedes editar cualquier vi- 
deo doméstico que necesites, insertando 
imágenes, sonidos, música y multiples efectos y 
transiciones que el programa incluye por defecto. 
A lo largo de este artículo vamos a “destripar- 
te” todos los secretos que guarda esta aplica- 
ción, editando un pequeño vídeo que te servirá 
como referencia, desde la creación del nuevo 
proyecto hasta el volcado del clip final debida- 
mente editado. 
Lo primero que debes hacer, una vez instalado y 
abierto el programa, es ir al menú Archivo y selec- 
cionar Nuevo para crear un proyecto sobre el que 
trabajar. La ventana que se abre muestra la lista de 
| los formatos de vídeo a editar. La selección de uno 
de ellos dependerá de si quieres divulgarlo por In- 
ternet, volcarlo a VHS, S-VHS o incluso DVD. De 
cualquier forma, la elección del formato de salida 
puede cambiarse posteriormente. 
«MovieStar 5» tiene una sencilla interfaz desde 


la que puedes acceder a las diferentes paletas de | A continuación, aparece en pantalla la ventana permiten desplazarte a través de los tres módu 
herramientas de trabajo. Para mostrarte cuáles (imagen inferior) donde se muestra el área de los principales del programa. 
son sus funciones principales, hemos pulsado en | trabajo en el que vas a llevar a cabo todos los 


la opción Video CD. pasos necesarios para editar tu vídeo. 


Justo debajo de estos botones se encuentra el 
Reproductor (monitor de reproducción) que vi- 
sualiza los cambios que vas realizando al vídeo er 
cuestión. Todo ello prácticamente en tiempo real 


exención 


Ubice esta opción s quieta grabas video en 
un CD regrabable para reproducalo en un 
teproductor de DVD o VOD. Los VCD se 


pueden reproduce en la mayoría de los 
reproductotes de DVD Eltomato VCD es 
video de cahdad meda ¡MPEG-1] 


Más adelante. dario el paso de 
Producción, sempre puede camibisw su 
elección y seleccionas un formato Ílerente 


En la zona superior de la misma, debajo del 
menú de comandos, tienes tres botones que te 


00:00:60 00 


Gribar 


En la parte derecha de la interfaz, justo al lado 
del Reproductor, se encuentra el Examinador, 
una ventana que contiene las listas de los 
clips, efectos, transiciones y efectos que for- 
man parte de tu proyecto. 


Ubicacion del archivo 


rr 
Membre del archivo 
Mrrrtanión 


a 


00:08:00.00 
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Por último, en la parte inferior de la pantalla se 
encuentra la Línea de tiempos, donde es posi- 
ble visualizar de manera consecutiva los frames 
que componen el vídeo, permitiéndote reordenar 
clips, transiciones, efectos de imagen, etc. 


Después de detallarte las herramientas necesa- 
rias para llevar a cabo tu proyecto, es hora de 
ponerse a trabajar. 

Lo primero que hace falta son los archivos que 
quieres enlazar y editar. Para ello tienes dos 
opciones: la primera de ellas consiste en tener 
conectado al ordenador un dispositivo de en- 
trada como una cámara de vídeo digital y cap- 
turar directamente los clips desde el mismo. En 
este caso, tienes que pulsar el botón Capturar, 
que te llevaría directamente al módulo de cap- 
tura. Dentro de dicho módulo se encuentran to- 
das las opciones necesarias para esta tarea (el 
dispositivo de entrada a utilizar, la resolución 
y el nombre del archivo capturado, e incluso la 
carpeta donde quieras almacenar el fichero). 

Si no tienes ningún dispositivo conectado al 
ordenador, «MovieStar» no te permite seleccio- 
nar esta pantalla. 

La segunda opción consiste en coger los fiche- 
ros ya capturados directamente desde tu disco 
duro y empezar a trabajar con ellos. 


2 Importar los clips 


Para editar tu vídeo vuelve al módulo Editar y 
dirígete a la ventana Examinador (a la derecha 
de la pantalla). Una vez dentro selecciona la 
pestaña Medio, desde donde debes importar los 
clips necesarios para tu proyecto. Esta opción 
contiene dos carpetas por defecto, Captured y 
Produced. En su interior se almacenan los clips 
que has capturado y que formarán parte de tu ví- 
deo final. En el caso de que necesites importar 
clips ubicados en otras carpetas diferentes, pulsa 
en el icono Añadir y selecciónalos ayudándote 
con el Explorador de Windows. 


EXAMINADOR 


Una vez que tienes todo el material necesario, el 
siguiente paso consiste en colocar los clips en el 
orden que quieras dentro de la línea de tiempos. 


.movuiroa 


Arrastramos los clips a la línea de tiempos. 


Computer 


Para ello arrastra y suelta dichos clips con el ra- 
tón manteniendo pulsado el botón izquierdo. A 
medida que sitúas los clips en la línea de tiem- 
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pos te darás cuenta de que el Reproductor tam- 
bién los va mostrando. 

En caso de que tus clips contengan audio, éste 
también será importado conjuntamente con 
ellos. También puedes añadir otros efectos o 
clips de sonido secundarios, ya que dispones 
de dos canales de audio para cada proyecto. 

La línea de tiempos que se muestra pos defecto 
es una versión simplificada de otra mucho más 
completa y que te puede resultar más útil en 
esta fase del proyecto. Para acceder a ella pul- 
sa el botón Línea de tiempos, que se encuen- 
tra debajo de la opción Modalidad. 

La nueva línea de tiem- 
pos te permite tener 
mayor control sobre 
cada uno de los canales 
(los dos de audio, el de 
video, el de transición 
y el de títulos). 

A la izquierda de esta 
línea de tiempos se 
ubican un conjunto de 
herramientas que te 
permiten realizar una 
serie de operaciones 
con los clips importa- 
dos. Estas operaciones 
son las siguientes: 


AS 
rrruLos 
24UDI02 


Añadir un título 


Seleccionar [EX]: herramienta que te permite 
escoger y arrastrar cada uno de los objetos o 
clips por la línea de tiempos, pudiendo, de esta 
manera, cambiar el orden de los mismos o au- 
mentar/reducir su duración. Para ello, sitúa el 
cursor cerca del borde del clip y arrastra a de- 
recha (aumentas la duración del clip) o izquier- 
da (disminuyes la duración del clip). Ten en 
cuenta que en este programa, la acción de au- 
mentar la duración del clip no es real, ya que 
intercala espacios en blanco en lugar de tiem- 
po real del fragmento del vídeo. 


Ampliar/Reducir Vista EN: cumple la función 
de zoom en la línea de tiempos, permitiéndote 
tener una vista global o más detallada del pro- 
greso de la edición. Pulsando el botón izquier- 
do del ratón aumentas el zoom, y pulsando el 
derecho lo disminuyes. 

Esta opción es realmente útil cuando el proyec- 
to contienen numerosos archivos y quieres te- 
ner una idea global del mismo. 


Dividir PIN: esta herramienta es de gran utili- 
dad siempre que quieras cortar fotogramas de 
un clip concreto, ya sea para eliminarnos o 
para cambiarlos de posición en la línea de 
tiempos. De esta manera, puedes simular un 
efecto de pausa, por ejemplo si quieres hacer 


hincapié en un fotograma concreto. Para ello 
únicamente tendrías que cortar dicho fotogra- 
ma o cuadro y repetirlo varias veces consecub 
vas en la línea de tiempos. 


Instantánea E]: esta herramienta te permite 
capturar el fotograma concreto que estés visua- 
lizando en ese momento, mostrándote las op- 
ciones necesarias para guardarlo en la carpeta 
con el formato que quieras. 


Marcar Rango de clips MH: con esta opción es 
posible hacer una selección de varios clips. 
Esto también puedes hacerlo seleccionando va 
rios clips con la tecla Control pulsada. Es úti 
por ejemplo, para cambiar varios clips de pos: 
ción de una sola vez. 


Suprimir El: elimina el clip que tengas selec- 
cionado en ese momento de la línea de tiempo 
dándote la opción de eliminarlo totalmente del 
disco duro o simplemente suprimirlo del pro- 
yecto en cuestión. 


En último lugar, y para cerrar este punto, te 
contamos que además de la posibilidad de edi- 
tar un vídeo a partir de diferentes clips, «Mo- 
vieStar 5» te ofrece la opción de hacerlo con 
imágenes estáticas. 

Esto aumenta tu capacidad creativa, ya que a 
partir de la sucesión de un número indetermi- 
nado de imágenes (tomadas de una cámara fo- 
tográfica digital) es posible crear un vídeo. 
Este procedimiento se ha utilizado tradicional- 
mente en la producción de los dibujos anima- 
dos, en donde en lugar de capturas digitales se 
utilizan dibujos. 


Tras capturar los clips e importarlos a la Línea de 
tiempos, el siguiente paso a realizar consiste en 
editar el vídeo. 

En primer lugar añade un título de presentación 
con un efecto de movimiento por la pantalla. 
Para ello vuelve a la ventana del Examinador y 
pulsa en la pestaña Títulos. En esta opción se 
muestran varias opciones con las que rápidamen- 
te te familiarizarás si has usado en alguna oca- 
sión un procesador de textos como Word. 


MTS 
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Desde este menú puedes seleccionar el tipo y ta- 
maño de la letra que quieres utilizar, el color de 
la misma, el espaciado entre letras y la posición 
en ventana donde quieras que aparezca. En la 
caja de texto, situada en la parte inferior de la 
pantalla, puedes escribir el título, nombre o fra- 
se que hayas elegido para tu vídeo. Cabe desta- 
car que dicho texto se mostrará sobre el clip se- 
leccionado en la Línea de tiempos. 

Para añadir un poco de movimiento al título 
marca la opción Activar Desplazamiento. Los 
botones Inicio y Fin hacen referencia al momento 
en el que el efecto se activa. 


EXAMINADOR 


TITULOS 


También es posible realizar fusiones en el mome” 
to en que aparece o desaparece el texto, dándole 
un aspecto menos brusco al mismo. El botón que 
activa este efecto se denomina Fusión. 

Por último, para determinar el tiempo que per- 
manece el título en pantalla existe la opción 


EXAMINADOR 


Duración, en la que especificas los segundos 
que dura el efecto activado sobre el texto. 

El botón Visualización previa te permite ver en 
tiempo real el resultado final, pudiendo modifi- 
carlos en cualquier momento. 


Una vez aplicados los cambios guárdalos como 
un clip más del vídeo. 


Para añadirlo a la linea de tiempos tan sólo tie- 
nes que arrastrar y soltar desde la pestaña Exa- 
minar hasta el punto de la Línea de tiempos 
donde lo quieras insertar. 


AA 


os 


ea 
Ñ 


MODALIDAD 
e. 


— 


A 


4 Añadir transiciones y efectos 


El procedimiento que debes seguir para añadir 
transiciones y efectos es prácticamente idéntico 
al del punto anterior. 

Para ello dirígete a la pestaña Transiciones y 
selecciona el tipo de transición que quieres in- 
sertar entre tus clips. 


EXAMINADOR 


A 


PR —— 
TRAWSITOTOME* 


pa 2 


«MovieStar» ofrece por defecto una colección 


pos, situándola entre los dos fragmentos de ví- 
deo donde quieras insertarla. 

Con los efectos se repite la misma acción: 
arrastrar y soltar. La principal diferencia entre 
transiciones y efectos es que las primeras son 
efectos entre dos clips (para evitar la frialdad 
entre dos archivos de vídeo muy opuestos a 
menudo se emplean fundidos de imagen o efec- 
tos tipo “pase de página” que dan un aspecto 
más profesional a las ediciones); mientras que 
los efectos son funciones de calibrado del color 
de las imágenes, ajustes de brillo y contraste, 


MEPFRODUYCTOR 


corrección de gamma, etc. 

En cualquier momento puedes pulsar el botón 
Play en el monitor situado en el centro de la 
pantalla para ver cómo va quedando la edición. 
El funcionamiento de este reproductor es idén- 
tico al de cualquier vídeo doméstico, con sus 
funciones de avance por fotogramas, reproduc- 
ción y parada del vídeo. 


MIGUIENTA , 


de transiciones más que suficiente para abarcar 
cualquier proyecto que tengas en mente, desde 
simples fundidos hasta increibles cortinillas 
con efectos en 3D. Te recomendados que prue- 
bes cada una de éstas, ya que hay algunas 
realmente espectaculares. 

Una vez seleccionada la que te guste, arrastra y 
suelta el clip de transición a la Línea de tiem- 


dela Digital media 


Video 


Producción del vídeo final 


Lo último que queda por hacer, una vez visto 
todo el proceso de edición, es el volcado final 
del vídeo, más comunmente conocido como 
proceso de producción final. 


Conclusiones 


Si has seguido todos y cada uno de los pasos 
del tutorial correctamente, en estos momentos 
deberías ser capaz de editar cualquier vídeo con 
«MovieStar 5». No obstante te recomendamos 
probar todas y cada una de las posibilidades del 
programa (sobretodo en cuanto a transiciones y 
efectos se refiere) para adquirir una mayor sol- 
tura en la edición de vídeos. 

Como últimos consejos te recomendamos fami- 
liarizarte con los diferentes formatos de vídeo 
existentes actualmente en el mercado, ya que 
será enormemente útil a la hora de componer la 


Personaliza tu interfaz 


Una curiosa opción que te brinda el programa es la 
posibilidad de cambiar o personalizar el entorno de 
trabajo a tu gusto, Esto. que a simple vista podría 
parecer un añadido. resulta a la larga una opción 
muy agradecida e incluso divertida. Por un lado no 
deja de ser curioso el poder tener tu fotografía o 
pintura favorita como fondo de la aplicación, y por 
otro lado, cuando llevas unas horas trabajando 
delante de la misma pantalla tu vista agradecerá un 
cambio por pequeño que sea. 

Para hacer esto no tienes más que pulsar en el 


Para ello no tienes más que dirigirte al módulo 
de Producción y seleccionar algunos paráme- 
tros de salida del vídeo. 

Es en este momento cuando debes seleccionar 


película final el saber qué formato es el óptimo 
para tu propósito. 

Asímismo, la resolución de salida juega un papel 
importante, ya que si lo que quieres es volcar para 
televisión deberás tener como principal objetivo La 
máxima calidad (la resolución estándar del formato 
PAL europeo es 720x576). En cambio, si lo que 
quieres es divulgar tu vídeo a través de Internet, 
deberás darle una mayor importancia al tema del 
tamaño. Por eso es también aconsejable hacer nu- 
merosas pruebas con pequeños clips de vídeo utili- 
zando diferentes codecs o formatos de compresión 


menú Opciones y a continuación seleccionar 
Opciones de interfaz. Posteriormente. se abrirá el 
Explorador de Windows que te permitirá escoger la 
imagen que desees como fondo. Cabe destacar que 
dicha imagen puede estar guardada en cualquiera 
de estos formatos: JPEG. Bitmap. GIF e incluso PSD 
(o formato de multicapa de Photoshop). 

Otra opción a tener en cuenta es Expandir Fondo, 
que realmente lo que hace es ajustar la imagen 
seleccionada como fondo a las medidas de tu entor- 
no de trabajo (en caso de ser ésta de menor o 
mayor tamaño que el entorno). Por defecto. esta 
opción está activada. 

Las opciones Fondo por omisión y Restaurar fondo 
cumplen el cometido que su propio nombre indica. 
«MovieStar 5» incluye en su instalación unas pocas 
imágenes para personalizar la interfaz. Éstas se 


el formato del vídeo (dependiendo de cómo ++ 
yas a distribuirlo, ya sea a través de Internet 
en CD-ROM, DVD, VHS, etc.), la resolución que 
quieres que tenga (recuerda que a mayor reso- 
lución, más espacio ocupará el vídeo final), la 
compresión de imágen y las opciones y forma*- 
del audio. 
Un dato que conviene tener en 
cuenta es el sistema de vídeo 
seleccionado. En España fun- 
ciona el PAL, a 25 cuadros por 
segundo, siempre que estés editando para for 
mato televisivo; esto es, en cada segundo se 
mostrarán 25 fotogramas de vídeo, lo que te 
dará la sensación de movimiento fluido que e- 
principio estás buscando. Si quieres que tu vi- 
deo tenga un efecto de cámara lenta reduce e 
número de cuadros por segundo recalculando e 
tiempo de reproducción con el fin de que no 
disminuya. Conviene tener esto en cuenta ya 
que el formato por defecto del programa es el 
estándar norteamericano, 30 cuadros por se- 
gundo (NTSC). 
Una vez seleccionado todo no tienes más que 
pulsar el botón Acabado y esperar unos segun 
dos a que se genere el fi- 
chero, listo para su distr- 
bución en el medio que te 
interese: Internet, VHS, $ 
VHS, DVD o CD-ROM. 


(uno de los más extendidos actualmente por su re- 
lación calidad/tamaño es el conocido DivX (la últ» 
ma versión es la 5 y cuya descarga es totalmente 
gratuita), comprobando en cada caso el tamaño es 
megabytes del vídeo resultante y la calidad del 
mismo a nivel de imagen. 

Al crear un proyecto nuevo en el programa y se- 
leccionar el tipo de vídeo a editar, «MovieStar 
5» incluye una pequeña explicación de cada 
uno de los formatos disponibles aclarándonos 
perfectamente a qué formato de salida está es- 
pecialmente dirigido. 


encuentran almacenadas en la carpeta Backgrounds 
(dentro del directorio donde has instalado el progra- 
ma). aunque no dejan de ser unos bonitos y curio- 
sos degradados de color. 


Video 


Consejos para la edición de vídeos 


Existen toda una serie de tácticas para la edi- 
ción de vídeo que conviene tener en cuenta de 
antemano. A continuación exponemos algunas 
de las más importantes: 


| Tener claro tu objetivo 


Aunque parezca evidente es algo en lo que mu- 
chas veces no nos paramos a pensar. En cuanto 
a tener claros los objetivos nos referimos a que 
siempre, antes de ponerse manos a la obra con 
el ordenador y una herramienta de edición, con- 
viene tener muy claro qué tipo de vídeo se van 
a editar y qué elementos harán falta. Es conve- 
niente hacerte un pequeño esquema en papel 
de cómo vas a organizar cada uno de los clips, 
tanto de vídeo o imagen fija como de audio. 
Hay que pensar en los titulares que vas a inser- 
tar y qué efectos y transiciones quedarían bien 
en el montaje. Todo esto puede tenerte entrete- 
nido durante unos minutos, pero más tarde lo 
agradecerás enormemente, puesto que una vez 
que te pongas a trabajar con la aplicación ten- 
drás todas las ideas claramente ordenadas. 

Es fundamental tener perfectamente localizado 
todo el material que utilizarás para la edición. 


3 Defragmentar el disco duro 


que vas a trabajar es fundamental que tu disco 


duro tenga una velocidad aceptable para evitar 
los llamados “tirones”. En todo momento el pro- 


grama necesita una rápida velocidad de acceso 


al disco duro, por tanto convendrá tenerlo debi- 


damente defragmentado y con un 
espacio aceptable para trabajar. 
Los ficheros de vídeo suelen ocupar 
bastante espacio en disco, depen- 
diendo de la resolución y calidad a 
las que trabajes. Para componer ví- 
deos para salida a S-VHS o para su 
captura, sería recomendable dispo- 
ner de un disco duro y controladora 
SCSI, pero ésta puede ser una op- 


| ción demasiado cara para Un USua- 


| 


rio doméstico que únicamente pre- 

tende hacer un montaje sobre sus 

últimas vacaciones. Para abaratar 

costes en este aspecto resulta sufi- 

ciente con que designes un espacio de tu disco 
únicamente a trabajar con vídeo (una partición 
destinada a ello sería ideal). 

Si estás trabajando con Windows 2000 o xp 


Audio1.mp3 


Vídeo 1 Vídeo 3 
Fondo del Mar Partido Rugby 


2 Mantener un orden 


Cortinilla 


Digital media Mala t«s) 


capturar un fotograma de ese clip de vídeo. 
Para solucionar este problema, el programa te 
da la opción de quitar el entrelazado de un clip 
concreto. Para ello abre el menú Opciones y 
selecciona Instantánea/Quitar entrelazado. Es 
| conveniente volver a desactivar esta opción a 
| la hora de volcar el vídeo a su formato final 
para ganar un mayor suavizado en la calidad. 


eStar 5 - [Sin título] 


| 0) Render de efectos 


La última opción que conviene tener en cuenta 
es el llamado render o acabado. Esto puedes 
hacerlo una vez tengas todo el vídeo editado 
o a medida que estés trabajando en dicha 
edición. 

Realmente lo que hace el programa es cal- 
cular los cambios que haces a una imagen 
para mostrarte su nuevo aspecto. Por ejem- 
plo, si añades cualquier tipo de efecto de 
deformación de imagen o de ajuste de color 
a uno de tus clips de video, el programa ne- 
cesita calcular todos esos cambios para 
mostrarte su nueva apariencia. 

Este proceso resultará más o menos rápido 
en función de las características de tu equi- 
po, sobre todo de la capacidad y velocidad 
de tu disco duro y de la cantidad de memo- 
ria RAM de la que dispongas en el sistema. 
El programa te permite realizar estos proce- 
sos en paralelo mientras sigues editando 
(lo que es de agradecer por un lado, pero 
por otro consume una considerable cantidad 
de memoria y puede que veas tu equipo 
algo ralentizado mientras se está llevando a 
cabo la operación). 

Para activar/desactivar esta opción dirígete 
al menú Opciones y marca o desactiva Uti- 
lizar acabado de fondo (por defecto viene 
activada), o bien utiliza el atajo de teclado 


dispones de unas potentes herramientas de de- | correspondiente, Ctrl+R, 


fragmentación de disco por defecto. No 


obstante, en Internet puedes encontrar AAA [Sin título] 
Conviene tener cada archivo en su carpeta co- también muchas otras gratuitas. aa 
rrespondiente. Para esto, una buena norma es hivo | Opciones A 
crear tres carpetas diferentes: Audio, Vídeo e h, pa 
Imágenes. Esto, que parece muy evidente, pasa | Entrelazado A 
a ser algo fundamental en proyectos grandes en ' 
los que manejas grandes cantidades de ficheros. | El entrelazado aporta suavidad al visua- 
Una vez te metes de lleno en la tarea de editar | lizar un vídeo en televisión. Simplemen- 
debes tener claro dónde está cada elemento, te lo que hace es un ligero difuminado 
puesto que vas a manejar numerosos tipos de entre cada uno de los cuadros o fotogra- 
ficheros y formatos, y de otro modo podría or- mas que forman parte del clip. No obs- 
ganizarse un caos irremediable. tante, esta opción te puede reducir bas- 
Si pretendes capturar o volcar los vídeos con los | tante la calidad si lo que quieres es 


Juegos 


Precio: 
Fabricante: la 4 
Web: , E na-game.com 
Requisitos minimos 
Pentium 11l 500 MHz 
: 96 MB 
1.8 GB 
Aceleradora 3D 
de 16 MB 
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O Libertad de acción 
(O Motor gráfico 

(O Guión de la historia 

O Base de datos de los coches 


8,5 


Valoración 


a mafia italina, gracias a pe- 

lículas como “El Padrino”, 

siempre ha causado una fas- 

cinación fuera de lo normal. 

Era muy raro que no hubiera 
un juego en condicciones dedicado a tal 
“institución”. De la mano de Take 2 Inte- 
ractive e Illusion Softworks podrás vivir 
el estilo de vida de la América de los 
años 30 en una ciudad llamada Lost Hea- 
ven. ¿Un juego de conducción? ¿De ac- 
ción? «MAFIA» es mucho más... 


El juego del mes 


"0 MAFIA 


Veinte misiones 


Lost Heaven es una ciudad ensombre- 
cida por una de las más temidas familias 
de criminales, en una época en la que la 
maña se encuentra en su mayor apogeo. 

Después de muchos años de servicio 
ya es hora de que sea contada la historia 
de Tommy. Una historia de dinero, poder, 
miedo y asesinatos. Alguien está prepa- 
rado para investigar en el pasado de 
Tommy. En un encuen- 
tro en un sórdido bar de 
Lost Heaven un detecti- 
ve escuchará la historia 
de este personaje. Para 
redimirle de sus culpas. 
Por fin, su historia será 
desvelada. 

Tu objetivo es acom- 
pañar a un humilde 
hombre y ser testigo de 
cómo se convierte en 
una respetada figura de 


El movimiento corporal 
y los gestos faciales de 
todos los personajes. 
muy trabajados. aumen- 
tan el realismo y la cre- 
dibilidad de la aventura. 


la mafia. En esta aventura recorres vein- 
te misiones llenas de acción con sus 
respectivas mini-aventuras: golpes a la 


Tanto los escenarios 3D como 
el planteamiento de la ciudad 

Lost Heaven, suponen un paso 
más en el concepto gráfico de 
los videojuegos para PC. 


maña, persecuciones de ve- 
hiículos, tiroteos, etc. Esto 
supone que vas a tener que 
completar los desagradables 
objetivos que la Familia ne- 
cesita que sean llevados a 
cabo. Tu “aventura”, aun- 


que arriesgada, te permitirá expl 
más de doce millas cuadradas de 
ciudad repleta de tráfico simulado, 
ñales y peatones. Asimis 
cuentas con la ayuda de 
amplio abanico de podero 
armas, entre las que se inc 
yen la pistola de Tommy 
Colt 1911, el Magnum SE W 
delo 27 y un rifle demolede 


a 


«MAFIA» cuenta con una base de datos de coches muy completa, no sólo en número. 
también en realismo. Conoce los sesenta tipos de coches que aparecen en esta aventura. 


Como la vida misma 


A lo largo de la historia podrás entrar 
en contacto con un mundo muy real. Este 
realismo gráfico se reparte entre todos 
los aspectos más importantes del juego: 
La ciudad, los personajes, sus gestos, los 
coches, etc. Uno de los rasgos mejor tra- 
bajados es la 1.A en general. Por ejem- 
plo, en pocos juegos han gastado tanto 
esfuerzo en algo tan “básico” como el 
fluir del tráfico o el ir y venir de los pea- 
tones. También han conseguido, a pesar 
de su complejidad, plasmar un control, 
bastante sencillo de recordar, basado en 
diversas combinaciones de teclas con las 
ya conocidas W,A,S,D + el ratón. Mientras 
que el manejo del personaje requiere de 
más teclas y del ratón, el coche se puede 
controlar con una sola mano... y menos 


Aunque lo más interesante 
es ceñirse al guión, «MAFIA» 
te permite hacer lo que 
quieras: puedes robar 
coches. atacar a un banda 
enemiga o pasear. 


mal porque las persecuciones 
y las carreras a las que te ve- 
rás sometido requieren de una 
atención especial. 

«MAFIA» añade un extra a 
la conducción, el disparo. Va- 
yas solo o acompañado de tus 
compinches, puedes disparar 
a la calle o a otros vehículos. 
Es asombroso ver cómo a lo 
largo de Lost Heaven se han 
recreado diferentes zonas, ca- 
da una con su propia 
imagen y con estilos de arqui- 


tectura que pueden variar com- 
pletamente. Y si los edificios y las 
calles son auténticos, vas a alucinar 
con los coches. Se nota que los desa- 
rrolladores han puesto un interés es- 
pecial en recrear los sesenta tipos dis- 
tintos de coches de época que se pue- 
den conducir en esta aventura. La re- 
producción de cada uno de estos 
vehículos es exacta al modelo original. 
Por otro lado, hay que destacar el uso 
de las cámaras. Ya sea cuando vayas a 
pie o cuando te muevas en un automó- 
vil, la cámara te ofrece una perspectiva 
de juego inmejorable que hace que no te 
pierdas ni un solo detalle. No obstante, 


El juego del mes 


el mejor momento para deleitarse con 
este efecto es en cualquiera de las esce- 
nas cinemáticas que ofrece el juego. 
También te llaman la atención las caras 
de los personajes, es decir, las animacio- 
nes y gestos faciales. ¡Son increíbles! Es- 
tán tan bien hechas que te parece que 
estás viendo una pelicula; además au- 
mentan la credibilidad del juego. 


La agradable música 
de los años 30 


El apartado musical es otro de los 
grandes logros del juego. Los desarrolla- 
dores han conseguido captar la esencia 
de la música de los años 30. Pero ahí no 
acaba la cosa porque su sonido parece 
salido de un gramófono. Al igual que las 
animaciones, la música consigue meter- 
te en situación y se adapta al momento 
de acción por el que estés pasando. 

¿Y las voces? Pues de 10... totalmente 
de película. Si cierras los ojos no sabes 
si tienes el PC encendido o la televisión. 

Además, están 
dobladas al 
español. 


Trucos 


Enlaces relacionados 


http://www .mafiaworld.c: o.uk/ 


http //weww. mañacentral.com/ 


Si te ha gustado... 
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O: Windows 
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O Transfondo histórico 
O Engine gráfico 


Valoración 7 


e la mano de FX Interactive y el 
D equipo de desarrollo de Haemi- 
mont Games («Tzar»), llega «Im- 
perium», un juego de estrategia que te 


sitúa en el centro de una guerra plagada 
de tintes históricos. 


a 
Eriperadar 


La acción te traslada al mes de septiem- 
bre del año 51 a.C. En ese momento 
exacto de la historia, las legiones de Ro- 
ma, lideradas por Cayo Julio César, 
avanzan hacia Alesia. Ochenta mil gue- 
rreros galos, al mando del noble Vercin- 
gétorix, velan armas para la batalla. La 
guerra de las Galias está en su momento 
decisivo. Desafía el poder de Roma o 
lleva a las legiones de César hacia la 
victoria. Tú eliges, ¿Roma o La Galia? 
Ambos te necesitan. 


«Imperium» conju- 
ga las tecnologías 
2D y 3D para re- 
crear escenarios 3D 
renderizados com- 
binados con gráfi- 
cos 2D extremada- 
mente detallados. 
Asimismo, cuenta 


con un engine grá- : 


fico capaz de ma- 
nejar hasta 5.000 
unidades en panta- 
lla y recrear un en- 
torno gráfico con 
unas cotas de una 
calidad bastante 
buena: efectos visuales (agua, árboles...), 
resolución de hasta 1600x1200 ppp, ma- 
pas de hasta 800 megapíxeles, animacio- 


nes realistas de personajes y escenarios : 


con un nivel de detalle extraordinario. 


Crea tu imperio 
en tiempo real 


«Imperium» incorpora un novedoso sis- 
tema de juego basado en la conquista 
militar, en el que los edificios, creados 


Empera dOF. El nacimiento de China 


Precio: 
Fabricante: 
Web: htt 


Contacto: 
Requisitos minimos 


Pentium |! 400 MHz 
64 MB 
800 MB 
aa 3D de 4 MB 
: Windows 98/Me/xp 
O Motor gráfico 
(O Modo Multijugador 
O Doblaje 
O Controles intuitivos 


6,5 


espués de Roma y Egipto, le to- 
D ca el turno a China. «Empera- 
dor» es el nuevo título de la 
compañía Sierra, que ha centrado el 


objetivo del juego en la construcción 
de un imperio: la ciudad, sus necesida- 


Valoración 
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des agrícolas y ganaderas, los servicios, 
el sistema político, etc. Como novedad, 
y por primera vez, incorpora la opción 
multijugador, lo que te permitirá cons- 
truir y gobernar el Imperio Chino con 
amigos o... enemigos. 

Los gráficos son bastante buenos y el 
sonido es aún mejor. Si anteriormente 


habias jugado a «Zeus» o a «Faraón», : 


este título te resultará muy fácil de ma- 
nejar. No obstante, si es la primera vez 
que lo pruebas, en pocas horas te harás 


con sus controles 
ya que dispone de 
un panel de juego 
muy intuitivo. 
Una de las grandes 
novedades que pre- 
senta el videojue- 
go es la posibilidad 
de competir o coo- 
perar con otros 
emperadores vir- 
tuales de todo el 
mundo gracias a su 
opción multijuga- 
dor que permite 
desarrollar partidas 
a través de Inter- 
net o en red de área local, hasta un má- 
ximo de ocho jugadores. 


Cuestión de estrategia 


Como auténtico emperador puedes 
construir y dirigir decenas de ciudades 


a lo largo de los más de 3.000 años que * 


conforman la historia de China. Ade- 
más, tienes la oportunidad de construir 
La Gran Muralla, el Gran Canal, consul- 
tar el horóscopo chino o cultivar gran- 
des extensiones de plantaciones de 


de forma automática, se convierten + 
auténticos centros de gobierno dos. 
tomar decisiones estratégicas sobre » 
economía o la capacidad militar ++ 
ejército. Así, por ejemplo, el foro +» 
servirá para gestionar las relacio». 
económicas con tus aldeas y pues* 
avanzados. De esta manera, el juego -» 
permite concentrarte en la estrategia 
las tácticas de combate. Además, es 
doblado al castellano. 


Trucos o atajos 


Selecciona una estructura o unidad 
Pulsa Intro. En la ventana de Conver- 
sación escribe el código y pulsa Intro 
- Selu.Heal(50000): cura a la unidad 

- Selu.AddBonus(200, 200, 60, 60, 
20000): unidad imbatible. 

- Sels.AddToPopulation(100): 100 
habitantes 

- Sels.SetFood/Gold(20000): 20.000 
unidades los viveres/o el oro, 


arroz, el principal recurso aliment 
de esta antigua civilización. 

También puedes conquistar otras ciuts 
des y cuidarte de no ser conquistas 
Para ello dispones de un variado a 
mento así como de la posibilidad de es 
tablecer alianzas. 

Sus gráficos son un veinticinco por cie 
to más detallados que los anteriores + 
gos de la serie, y su motor de comba» 
ha sido altamente mejorado. 


Trucos o atajos 


Presiona Ctri+Alt+C. En la ventana 
Conversación. escribe el código y 
pulsa Intro. 

Black Death: mata las tropas 
Shake Shake: terremoto 

Shutime; ganas 5000 monedas. 
Gimme Goods: comida gratis 

| win again: ganas una misión 
Lizardman: convierte a tu héroe en 
un lagarto gigante. 


BATTLEFIELD 1942 

EMPIRE EARTH: THE ART OF €. 
FIFA 2003 

HITMAN 2 

IMPERIUM: LA G. DE LAS GALIAS 
LOS SIMS: ANIMALES A R. 
LOS SIMS: ED. DE LUJO 
MARA 

MEDIEVAL: TOTAL WAR 
NEVERWINTER NIGHTS 
STRONGHOLD CRUSADER 
UNREAL TOURNAMENT 2003 


CIVILIZATION ll 
PLAY THE WORLD 


ASTURIAS 

Gijón C.C. Los Fresnos, L B-63 
Ava 

vila C.C. El Bulevar. Av. Juan Carlos 1, s/n 
BARCEL 

CC. Gran Vía 2 11. Av. Gran Vía, 75-79 
San Fernando C.C. Bahía Sur, L C-17/18 
dad Fesl CC El Parque-Erosk 
A > 

Cueoca C.C. El Mirador. Av. Mediterráneo s/n L. 60 
'ORUNA 
Ferrol C.C. Odeón. Pol. Industnal A Gándara 
Santiago de Composteia C.C. Arga Central 
Alcorcón C.C. 3 Aguas (Cartos IL. 158 2916 194 424 
o di Las Huertas Av. Madrid, 37 
Aldala C.C. Bonaire, L B-352 Ctra. N-II Km. 345 
VIZCAYA 

Kareaga C.C. Max Center. Bano Karsaga, s/n local A-21 


c 


ACORUÑA A E 
Coruña Docentes ce Sangra 1 2981 149 111 
ds C. CI Rodriguez 13 7961 599 288 
Vitoria-Gasteiz C/ Adriano VI, 4 1945 134 149 
ALICANTE 


Alicante 

*CC. Gran Via, Local B-12 Av. Gran Vía s/n 1965 246 951 
*C/ Padre Manana, 24 1965 143 996 

-C.C. Puerta de Alicante, L B-48 7.965 114 186 
Benidorm Av Au os Lamones, 2. ES! ruegcilo CO00 B13100 
Elche C/ Cristóbal Sanz, 29: 1965 467 

Torrevieja C/ Fotógralos Darbiade, 13 1965 709.984 


rta A de La Estación, 14 2950 260 643 

Oviedo CC. Los Prados, L 12 2985 119 994 
Palma de Mallorca 

*C.C. Porto PrCentro - Av. 1. Gabriel Roca, 54 2971 405 573 
+ C/Bolsería, 10 7971 727 663 


Ibiza C/ Vía Púnica, 5 2971 399 101 
Boca C/ Polares, 10 2971 663 140 
¡CELONA 


007: NIGHTFIRE 


€. La Maqursta ASIA eh 0009 608 74 
Lal y 3608 1 
+ C/ Pay Clarís, 97 7934 126 310 
: UC degona se Has L 3800-9670 DO 560 690 
) 
Badalone 
»C/ Soledad, 12 2994 644 697 
.C.C Monqalá C/ Ol Palme, s/n 2994 656 876 
Barberá hós C.C. Bancentro. A-18. Sor 27997 192 097 


C/ Alcaldo 181938 730833 
baje! 7 
«CC Carrefour DAA 10658 

Mataró 


*( San Crsiolor, 13 8937 960 718 
»C.C. Mataró Park C/ Estrasburg, 5 1937 506 781 


as La Pata, L 7. Av, Castila y Laón 0947 222 717 
a Ay. Virgen de Guadalupe. 18 1927 626 365 
4 
"MN nr” Ass Marimerta, 10 0956 397 962 
b E $0 Au. Rey Don Jam, 430964 340063 
Córdobs C.C. Zoco Córdoba. Local 15-A 2957 488 076 
GIRONA 


Girona C/ Emá Gram, 65 1972 224 729 
CI Morarla, 100972675 266 


39 2958 266 954 
, 44. Edit Radovisón 8969 600 434 


Sebastián Av. isabel ll, 23 0943 445 860 
Irún Cr Lues Maneno, 7 0943 635 293 


VA 
Ci Tres de Agosto. 4 1959 253630 
ROBIN HOOD: Wi 
Tue L OF SHERWOOD A 
LAS PALMAS DE GRAN CA ri 


«Ec Tedatena L 152 dr 


DE LOS ANULOS: 
DEL ANILLO 


EMPIRE EARTH: 
EDICION ESPECIAL 


49,95 
pr” 


NBA LIVE 2003 


TRIBUNAL, 


Murcia C/ Pasos de Santiago, 
Ci Alameda da e $ ANiON 2 20 0908 321 340 


CU Pintor Asarta, 7 1948 271 806 


'ontevedra C.C. Viña. L 6. C/ Calvo Sotolo, an 1006 663 624 
Wigo C/ Elduayen, 8 7966 432 6892 


diciembre 
DELTA FORCE BLACK HAWK DOWN dic. e e des 


WORLD WAR 2: FRONTLINE C. dic e is 

R.T.C. WOLFSTEIN ENEMY TERR. dic. »CC.LosArcos L 8-4 Ay Arcadia Un 0954 675223 

STAR WARS ; »CC Pza Armes L 0-38. Pza Legión, an 7,954 915 604 
Ay. Catalunya. 8.0977 252 945 

HEARTS OF IRON Toledo C.C. Zoco Eumpa, L 20 - C/ Viena, 2 0925 285 095 

POST MORTEM VALENCIA 

WAR 2. PEACE 

RACING SIMULATOR 3 

SPLINTER CELL 

PRO RACE DRIVER 


STAR WARS: 


Torrent C) Vicente Blasco Ibáyaz, 4 bajo lzda 796 

'ALLADOLID 

Valladolid C.C. Averada - P* Zorrilla, 54-55 2963 221 626 
VIZCAYA 

Bilbao Pza. Amquiber 4 0944 1039 473 

Zaragoza C/ Cádiz, 14 0976218 271 


pedidos por internet RATAS AO 


(*) PROMOCIÓN LIMITADA A 1.000 UNIDADES 


902 


Juegos Análisis 


Precio: 
Fabricante: 
Contacto: 9 
Web: www.myfree nforce.c 
Requisitos minimos 
: Pentium 11 400 MHz 
Memori (AM: 96 MB 
31 MB 
Aceleradora 3D 
de 16 MB 
Windows 
98/2000/Me/xp 
O Motor 3D 
O Creación del personaje 
(O Modo Multijugador 


O No está doblado al castellano 


7,9 


Valoración 


El Qué divertido es ser héroe! Si has cre- 
| cido con un cómic Marvel entre las 

manos, EA Games ha desarrollado un 
juego que te volverá loco. Se trata de 


Precio: 
Fabricante: 
Contacto: 
Web: total 
Requisitos minimos 
Pentium 1 350 MHz 
l rl : 96 MB 
Di duro: 31 MB 
) Aceleradora 3D 
de 16 MB 
Windows 
98/2000/Me/xp 
O Estrategia 100% 
O Creación del personaje 
(O Modo Multijugador 
(O No está doblado al castellano 


Valoración 7 


E Te acuerdas de «Shogun.Total 
A War»? ¿Y de «Creative Assembly»? 
Pues prepárate porque la misma 
empresa de videojuegos acaba de lanzar 
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«Freedom Force», un juego de rol poco 
usual. Normalmente, al escuchar la pala- 
bra “rol” pensamos en dragones y elfos, 
pero no en superhéroes estilo Marvel. 
«Freedom Force» te mete de lleno en la 
piel de algunos de los personajes más fa- 
mosos de la viñeta americana y te propo- 
ne salvar el mundo. De esta forma co- 


: mienza un juego muy adictivo que combi- 


na toques del cómic clásico con lo último 
de la tecnología para videojuegos. 


El mundo 
en tus manos 


Desde un lejano punto de nuestra gala- 
xia, una malvada raza alienigena ha ini- 
ciado la invasión de la Tierra. Gracias a la 


Medieval. Total 


PEA ER La / Phoebe el e 
al mercado «Medieval. Total War», un jue- 
go de estrategia en el que vuelven a re- 
petir la exitosa fórmula de juego conse- 
guida en el «Shogun». 

Como en el año 2000, volvemos a tener 
en nuestras manos un juego de estrate- 
gia masiva en tiempo real y por turnos 
basado en una alta jugabilidad, sencillez 
de manejo y un toque histórico. 


La historia se repite 


«Medieval. Total War» parte del año 
1095 para llegar a finales del año 1492 
con el descubrimiento de América. Bajo 
este condicionante el juego pone a tu 
disposición tres épocas distintas, (la Ba- 
ja Edad Media, la Edad Media y la Alta 
Edad Media), en las que podrás reinar a 


Energia X, la escoria de su planeta tiene 
poderes sobrenaturales para dominarte 
completamente. Ahora, la única esperan- 
za que tiene la Tierra es una nueva clase 
de héroes de la que tu eres su líder. 
Gráficamente el juego es muy completo y 
su jugabilidad es total. 

Los controles de los personajes se 
aprenden en pocos minutos y el único 
problema es que tanto los textos como 
las voces están en inglés, perdiéndose 
parte de la gracia del juego. 

Puedes elegir entre doce personajes 
predeterminados o bien crear tu propio 
héroe, que es muy divertido. Y hablando 
de diversión, si tuviéramos que elegir lo 
mejor del juego, sería sin duda su modo 
multijugador, ¡es genial! 


War 


lo largo de tres campañas con doce paí- 
ses distintos, cada uno con sus propios 
objetivos. Además de estos tres grandes 
periodos, hay campañas a parte con pe- 
queñas misiones en las que podrás ma- 
nejar a héroes como Juana de Árco. 

Al igual que en «Shogun», el juego se 
basa en dos tipos de estrategia: una por 
turnos (con un mapa político de países) 
al más puro estilo de «Europa Universa- 
lis», y otra en tiempo real. Ésta es una 


- 


Frrrrit 


de las más excitantes. Una vez más po- 
drás manejar a ejércitos de cientos de 
hombres por terrenos y lugares plagados 
de castillos y enemigos. Con una ligera 
subida en el detalle gráfico y con la mis- 
ma jugabilidad de siempre, «Medieval» 
te dejará pegado a La silla durante horas. 


Próximos lanzamientos 
Sudden Strike 2 


A la venta: 
Compañía: CDvV 
Tipo: Estrategia 
Precio: 


Desarrolla to- 
do tu potencia 
estratégico cos 
este título que 
una vez más 
te transpotara 
a la 2* Guerra Mundial para liderar 
alguna de las potencias más fuer- 
tes del mundo 


Neocron 

A la venta: ( 

Compañía: CDvV 

Tipo: Acción/Rol 

Precio; 

Futuro y Oscuridad. Un juego de ac- 
ción y aventura con un claro sabor 
más puro estilo cyberpunk 


Hot Wheels Velocity X 


A la venta: 

Compañía: THQ 

Tipo: Carreras 

Precio: No f: 

Numerosas carreras en tu PC, de la 
mano de los famosos coches-minia- 
tura de Mattel. 


Mob Rule 


A la venta: 

Compañía: Redback 

Tipo: Estrategia 

Precio: 

Un juego de construcción y estrate- 
gia basado en el reflejo cotidiano de 
un barrio plagado de mafiosos 


Postmortem 


A la venta: 

Compañía: Microids 

Tipo: Aventura 

Precio: 

De los mismos creadores de «Sybe- 
ria». Una aventura gráfica basada er 
lo mejor del género policiaco/terror 


New World Order 

A la venta: 
Compañía: Friendware 

Tipo: Acción 

Precio: 

Acción 3D en primera persona con 
un fuerte componente táctico en una 
aventura muy especial. 


The Gladiators 


A la venta: O' 

Compañía: Friendware 

Tipo: Estrategia 

Eres un gladiador. 

Tus armas: la táctica y la acción 
Los Juegos Galácticos te esperan 
Pronto llegará tu hora. 


— 5 q Ñ — - HIST UA : Pm 


ES > 28 = ===4 

JUEGO, DEL ¡AÑO SS 
ES e E 

y E Sii A. A ur : - sE 

A de A miltón ae copias vendidas po todo el mundo! en - 


SE: ESSE A ENS 


== ¡ALÍSTATE YAÍS = | a | 


OPERATION FLASHPOINT. , 24] 
EDICIÓN JUEGO DEL AÑO ; 


Las 3 campañas del capítulo más negro de la Guerra a | 
Fria juntas por primera vez, en la simulación de : 


combate más completa de la historia. . 
m AS 


cone 


. 3 tramas adictivas y emocionantes. 
.* Más de 100 increíbles misiones 
pera un jugador. 
26 apasionantes misiones pars 
juego en red local e internet. 
Dirige tropas de élite. 
Pilota más de 50 vehículos de 
tierra, mar y aire. 


Escenarios en 4 islas de más g 
100 km2 a: 


A PS 
As 


SARA 


- «e 


ADL XP 2200 

Airis Júpiter 

Alternate WM 

ANTEC Plus660AMG 

APC BackUPS ES 500 

Batch-PC Aluminium 

BenQ FP781 

Canon DR-2080€ 

Canon S9000 

CanosScan LiDE 30 

Collins Electronic Dictionary 
Creative Jukebox 2 

Creative Sound Blaster Audigy 2 
Crealive PC-CAM 750 

EK Gamer 2800 

Emperador. El nacimiento de China 
Enciclopedia Universal Larousse 2003 
EPSON Perfection 1660 Photo 
Freedom Force 

Fresh Ul 

hp photosmart 7550 

hp deskjet 6122 

hp pavilion 793.es 


IDX Tibet 


Imperivm 

intel desktop board + pentium 4 3.06 GHz 
¡PAQ Pocket PC H3970 Bluetooth 
Kodak EasyShare LS443 

MAFIA 

Maxtor 5400 RPM 

McAfee ViruScan 

Medieval. Total War 

Memas 

MSI B45PE MAX2 

OLYMPUS CAMEDIA C-220 ZOOM 
palm Tungsten 

palm Zire 

Panda Antivirus Platinum 
Partition Magic 8,0 

Plantronics M1000 

rimax DFS 

Speed XP 

Supratech Avalon 

Trust 620 LCD PowerCGOm Zoom LCD 
Trust Force Feedback FF380 
Tweak XP 

VideoWave Movie Creator 


Xara 3D 5.0 


Contacta con la redacción 


5/5/38 /3/8 


Anunciantes 


H. PACKARD 
SAMSUNS 


PHILIPS 


GRUPO CD WORLD 
MICROSOFT 
GRUPO SP 

MS; 

M o 

CREATIVE LABS 
MICRONET 

FX INTERACTIVE 
FXINTERACTIVE 
LEXMAR= 


TALL 
CONCEPTRON:i2 
PINNACLE SYSTEM 
MICROSOFT 
GRUPO CD WORLD 
IMATION 
GOLDEN SOFT 
Pc cm 
PANDA SOFTWARE 
PANDA SOFTWARE 
ARRAKIS 
LIBRO COMPUTER HO 
DATABECKER 


ACE! 


KINYO 
ANAYA 
BEST BUY 

al 
TIENDAS UP! 
MOVILISTO 
CENTRO MAL. 
CODEMASTER 
EFECTO 200€ 
NSTITUTO CIBERNOS 
INKA SISTEMAS 
SERTES 
CARLUIS SOFT 
OFFICE 2005 


LODISOF? 
DAMOTECH NET 
DJ PRODUCCIONES 


TRAXDATA 


Cartas al director 

Cartas a la redacción y consultorio técnico 
Hardware hardware. pciOhobbypress.es 
Software software.pciOhobbypress.es 


director. pciGhobbypress.es EDITORIAL CIRCULO INFORMATICO 


cartas.pciGhobbypress.es BATCH PC 
COMPUTER SHOPPiwe 
TENDA ORDINO 2 


Internet internet. pciOhobbypress.es 
Práctico practico.pciOhobbypress.es 
Juegos juegos.pciOhobbypress.es 


174 Computer 


y 
< 
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a 110 14109417 2 43 1631010 [5/91 (q | —] 


mejores 


rtas del mercado 


She 


En este número 
"SMO Sistemas 


Ñ Efecto 2000 


Y instituto Cibernos 


Inka sistemas 


Sertec informática 

a a Y 
F Carluis Soft 

ROM WARE 

Lodisoft 


'Damotech 


í BJ Producciones 


A 


Lian iberica 


[ TIENDAPC.COM 


á Ordenadores Solver 


* IMPRESORAS 
* CÁMARAS 
*PLOTTERS 


n= == 


VPL CS 5 


1800 Lúmenes ANS! 


SVGA 800 x 600 Real e 
1024 x 768 Com. d 


Peso: 2,7 Kg. 
SONY 
2000 Lúmenes ANSI 


kn 
<== A 
AA 


cd 


j 


y 


1.999 ) 
VPL PX 11 


XGA 1024 x 768 Real 
1280 x 1024 Com. 
Peso: 4,9 Kg. 


4.169 , 
A 


PFM-32C1E 


% Nueva gama 


32”, Resolución 
de 1024 x 852 
Formato 16:9 

Garantía 2 años 


1 disponible 


4.669 ) 


intel Pentium 4 a 2/1,8 Ghz., 256 Mb. DDRAM, 
30/40 Gb. Disco duro, Regrabadora + DVD x8, 
Pantalla color TFT 15”, Vídeo AGP 16 Mb., 

2 USB, Salida TV, Módem, Red 10/100 mbps. 
3,8 Kg. Windows XP Home, Garantía 1 año. 


A «619 


1.789) 


* P-4 a 2 Ghx., 30 Gb. D.d. * P-4 a 1,8 Ghz., 40 Gb. D.d. 


intel Pentium 4 a 1,7/2 Ghz., 256 Mb. DDRAM, 
20 Gb. Disco duro, Regrabadora + DVD x8, 
Pantalla color TFT 157/14”, Video AGP 16 Mb., 
2 USB, Salida TV, Módem, Red 10/100 mbps. 
3,7 Kg. Windows XP Home, Garantía 2 años. 


1,465) 1.925) 


* P-4 0 1,7 Ghz, TFT 15" * P.4 0 2 Ghu., TFT 14" 


Intel Pentium 4 a 1,7 Ghz., 256 Mb. DDRAM, 

30 Gb. Disco duro, Regrabadora + DVD x8, 
Pantalla color TFT 157/14”, Video AGP 32 Mb., 
2 USB, Solido TV, Módem, Red 10/100 mbps. 
2,9 Kg. Windows XP Profesional, Gorantiía 1año. 


1.9399 , 1.669 , 


* CORW + DVD, TFT 15" * DVD, TFT 147 

EL TS . 
| 
Shoppi 


Precios netos en Euros, 1.V.A. No Incluido - Bienvenidos Distribuidores 
Garantía de l a 3 años según Fabricante y modelo - Envios 24/48 horas 
Válidos salvo error tipográfico o fin de stock, estos pueden variar sin previo aviso 


El logo de Intel* Inside y el procesador Pentium* son marcas registradas de Imtel* Corporation 
Windows? es marca registrada de Microsoft” Corporation, otras marcas registradas por sus propietarios 


GRATIS 


Con tu nuevo Portátil llévate 

este magnífico maletín de nylon 

con laterales reforzados de espuma, 
valorado en; 35€, 


2000 Lúmenes ANSI 


* CONSUMIS 
* COMPONEN 
* ACCESOR 


VPL CX 5 qm yw11HT 1000 Lúmenes 4 


OMECINENA 
XGA 1024 x 768 Real 16 3 


MEMORY STICK WXGA 1366 x 768 Real 
1280 x 1024 Com. Contraste: 700 : 1 


Peso: 2,7 Kg. Peso: 8 Kg. 
3.149) 


12 + 


5.219 , 


VPL PX 15 VPL PX 32 3000 Lúmenes A 


XGA 1024 x 768 Real 
1024 x 768 Com. 
CONEXIÓN A RED 
Peso: 5,3 Kg. 


XGA 1024 x 768 Real 
1280 x 1024 Com. 
Peso: 7,2 Kg. 


2.2835 6.655, 


PFM-42B1E/S PFM-50C1E 


42”, Resolución 
de 1024 x 1024 
Formato 16:9 
Garantía 2 años 


50”, Resolución 
de 1365 x 768 
Formato 16:9 

Garantía 2 años 


Conexión a Ordenados 
Video opcional (EXM-8* 
por sólo 137 € 


MA 


5.669 , 9,499 , 


intel Pentium 4 a 1,6 Ghz., 256 Mb. DOS 
30 Gb. Disco duro, Regrabadora + DWD 
Pantalla color TFT 15”, Video AGP 16 Ma 
2 USB, Salida TV, Módem, Red 10/100 
3,8 Kg. Windows XP Home, Garantio 1 


1.365 , 


* 1,6 Ghz, DVD 


1.579 y 


* 1,7 Ghz., CORW + 00 


AMD Athlon a 1,4/1,6 Ghz., 256 Mb. DDX 
20/30 Gb. Disco duro, Regrabadora + Dv” 
Pantalla color TFT 14/15”, Video AGP de * 
2 USB, Salida TV, Módem, Red 10/1700 rms 
3,1 Kg. Windows XP Home, Garantía 1 ars 


1.743 


* 1,6 Ghz., CORW + DWE 


EA 


* 1,4 Ghz., DVO, TFT 14” 


Pentium 4 a 1,7/2,2 Ghz., 256/512 Mb. O 
40/60 Gb. Disco duro, Regrabadora + Di” 
Pantalla color TFT 15”, Vídeo AGP 32 Mb 

2 USB, Salida TV, Módem, Red 10/100 nui. 
2,8 Kg. Windows XP Profesional, Garantia 


2.209 2.675 - 
* 1,7 Ghz,, 256 Mb, 40 Gb. 


* 2,2 Ghz., 512 Mb. M4 0 
O a 
Ud ddr ld 
MD EY AA 


E 


: de Lunes a Viérnes; 
Mañanas; de 930 a 14 horas. 
Tardes; de 16'30 a 20 horas. 


CI Villamanín, 46 - 28011 - Madrid «H) 


py | 
910 mor7 


1077 


m 


e-mail: smoG(Osmo. 


Financiación: de 3 1 36 mas». 
y para Empresas; RENTING O Le 


MN pr 


SI TIENE UNA OFERTA a 
MEJOR, NO DUDE EN garaESR TA y Ped a Vs NO El 
CONSULTARNOS, TRATAREMOS ONO Salt lscondcoes de soi | A 


DE IGUALARIA O REDUCIRLA AOUIno! eo Ml os 
Ennación Lana EN AS o 


VULCANO 
PB. GIGABYTE SCK.A/SCK.478 DDR 333 OFERTA P4 up 
enocome A TOA 
Pscuetero 3/5" 1.44 256 MB DDR Pc266 
DVD 


ABRIMOS SABADOS 


MB 
Pacífico POR LA TARDE 80.68 ÚDMA 100 pa a 
FUTURAMA DDR DVD ps 
SOUND 
SCKA Modem 
256 MB DIMM PC266/333 Semitorme ATX 300W 2USE Fi 
a INTEL PA 1700[ 657.506 
GEF 2 Mx400 64MB TV ÍNTEL PA 1800) 665.82€ 
DVD 16X 40X IDE INTEL P4 2000| 680.55€ 
. INTEL PA 24001 736.34€ 
sorna ADE DS Front Mi 74 2500 
Teci, +Rot, GENIUS WIRE 
17" GTEON O, 
6% FUBWOOFER + 4 SAT.TES 


AN 003 64MB TV QUÍ 

DVD 1 | 
SOUND BLASTER 5 

MAX DUNE 

8 DOR 
E A OO 7200 
3,5 1.44 MB 
4 Mx440 64MB TV OUT 


DVD 16X 40X IDE 
RW -40X12X40X IDE Telf, 91 501 40 55 
hd Front, e-mail: infoBefecto2000.com 
IS CEICO Pa0. wuwu.efecto2000.com 


C/. Valderribas, 47, 28007 Madrid 


FUTURAMA 4 
EA, MSI SCK,478 DDR AS 
56 MB DIMM PC266/ 


A 
b 4% 56 U.DMA 100 70 2% en 
o CERONCLZ Mido ed 64MB TV OUT 
DET EIA DVD 16X 40X “ 


(E Lo 104 muii 


Digitally yours 
10 E 14 


TERMINATOR 
PB. A. A 


128 M 
, 20 CB UNA 100 6400 
Disquetera 


3,5” 1,44 MB 
T.VIDEO Infex. en PB 
SOMOS GARANTIA lustro ¡Uan ISO 5 PB 
EN 72 MORAS ' en 
ACION INMEDIATA APO BóR 
ANC JP 1800 + 3 
a 108% 
EME 
su M 70 pes 


sm nuestros coo Incluyen un descuento, ya codes del 2,5% GIGA 
para 


HEWLETT 
el pago en efectivo o transferencia previa ocre VIEW LEXMARK, 


OFERTA VALIDA PARA PENINSULA Y BALEARES PRECIOS SUJETOS A VARIACION SIN PREVIO AVISO - 16% 1.V.A. NO INCLUIDO 


Pa Instituto Cibernos 


Primer Instituto Tecnológico 


Mi 


CERTIFIED 


¿Sun | 


WORJID UNIVERSITY 


Instituto Cibemos te ofrece Formación Oficial sin necesidad de Selectividad, con Planes de Convalidaciones, formato Presencial y a Distancia, y 
Oferta de Empleo Garantizada. Todo ello respaldado por nuestros 16 años de experiencia y más de 100.000 alumnos que han pasado por 
nuestras aulas. 


Titulación Superior Universitaria Oficial de la UE Master S.1.G. 


Bachelor in Computing Diseño y Desarrollo de Redes de Comunicaciones 
Titulación de Grado Medio Universitana Microsoft (MCSD MCSE, MCSA) 


Tecnicatura Superior en Informática Aplicada 


Programador Web (Java) 
Graduado Superior en Informática Aplicada Curso Superior en CCNA 
Graduado Superior en Redes y Sistemas Curso Supeñor en Java 
Graduado Superior Diseño, Web y Arte Digital Técnico Superior en Sistemas Microsoft y Linux 


Graduado Superior en Redes y Sistemas 


1* Curso: Redes, Programación, Linux, Solaris, TCP/IP, Cisco, Intel, Sparc,_. 
22 Curso: Routing, Switching, Cisco, W2000, Bases de Datos, Wan, IP, Firewalls,... 


Master en Diseño y Análisis de Redes de Comunicaciones 


www.institutocibernos.com 


C/ Lagasca, 40 28001 - Madrid. Telf: 91 575 01 99 carrerasOcibernos.com (información carreras) 
C/ Vizcaya, 12 1% planta. 28045 - Madrid. Telf: 91 467 55 56/91 468 52 25 ¡ciOcibernos.com (Información master) 


IRM) 91 518 09 97 FAX 91 518 Ol 68 


( junto a CIUDAD DE LA IMAGEN ) C/Fuentesauco n*9 28024 Madrid 


: Ñ KA Lunes a Jueves de JOAM a 19PM Viernes de 1TOAM a 15PM 


SISTEMAS A www.inkasistemas.com 


ARMO E) Distribuidor | Los Equipos ARMO están sometidos a exhaustivos controles de calidad 
Oficial bajo software de diagnóstico que garantiza una alta fiabilidad y optimización. 


fiable . Global . 


CAJA SEMITORRE ATX 300W 


PLACA ELITEGROUP K7SSA / P45D2 
DISQUETERA 1.44MB 
MEMORIA 128 MB PC133 256 
DISCO 40 GB ATA 100 


DURON 1200 329€ 
XP 1.8 DDR 352€ 
XP_2.0 DDR 373€ 


3D ATI RAGE PRO 32MB 


P417 Ghz 426€ Dc a 4 
FAX MODEM 56K V 92 
P 4 2.0 Ghz 459€ ES nao Paro 


P424 Ghz_ 508€ 


1G 17”1280X1024 135€ 


REFRIGERAL 02M 


uaQuDA 180€ 
a iS ' ite p CAJA SEMITORRE ATX 300W 
DISQUETERA 1.44MB 512 
DURON 1200 369€ MEMORIA 256 MB PC 133 
XP_1.8 DDR 3B9É —o:sco40 68 ATA 100 7200 RPM 
T.GRÁFICA 3D RIVA TNT2 32M8B 
XP 2.0 DDR 412€ LECTOR CD 52X LG 
P.4 17 Ghz. 465€ S. BLASTER INTEGRADA 
FAX MODEM 56K V 92 
pa 20 Ghz 497€ ALTAVOCES 240W PMPO 
p4.24.Gh SAVE — 16 17mpLaMa 0.24 169€ 
. Altitude . CAJA SEMITORRE ATX USB 
PLACA ASUS A7S 333 / P4S 333 
EA ER ooo np pc 333 
XP_18_DDR_ 522€ DISCD 60 GB ATA 100 
O A a Y 
P417 Ghz 575€ S BLASTER 4.1 Digital 
ALTAVOCES 400W + SUBWOF 
r4.20 Ghz 609€ FAX MODEM 56K V 92 
P424 Ghz 657€ AOC 15” TFT 289€ 


y 

: CAJA SEMITORRE ATX USB 
exclusivo + Plutonite . PLACA ASUS A7V333 54s:593 
. XP 16 DDR 595€ DISQUETERA 1. 44MB 


MEMORIA 256 MB_ PC 333 
XP_1.8_ DDR 614€ —p:scos068 ATA 100 - 7200 RPM 


XxP_ 2.00 DDR 635€ ATI 9000 DDR 64MB +TV 
] REGRABADORA 1G 40X10X40 

P4 17 Ghz 487€ S. BLASTER INTEGRADA 

PA 20 Ghz 699€ ALTAVOCES 400W + SUBWOF 

” 4 FAX MODEM S6K V 92 

pa 24 Ghz. 749€ 


AOC 17” TFT 469€ 
TODO EQUIPO INCLUYE: TECLADO MULTIFUNCION + RATON PS/2 INTERNET + CURSO 


. 3AMAÑOS DE GARANTIA 

. ) año de garantía con recogida y entrega 
. Transporte GRATIS en <pu soio península 

. En 18 meses le recompramos su equipo 


( Habiendo acuerdo en valoración y adquiriendo nuevo equipo.) 
. Entrega en aprox 48 horas o inmediata 
. Financiación hasta 24 meses 


e 


Family PC 


Piense EN EDICIONES 


- TFT 14” 

- 40GB 

- 256MB DDR 
- VIDEO 64MB 
- Cdx24 

- RED 10/100 

- MODEM 56K 
PIWW 1.7 'Ghz 

1.199 curos 


PIV 2.4 Ghz 
1.299 euros 


2 AÑOS 


83 GARANTIA 


IN SITU 


Actualiza 
fu equipo 


Placa base Elitegroup 
«Memoria 128 Pc133 
«Ensamblaje + Test 


AMD Duron 1200 
139€ +IVA 

AMD XP 1.6+ 
159€ +IVA 


na Visita nuestra tienda virtual 
www.inkasistemas.com 


CONSULTAR CUALQUIER CONFIGURACIÓN 


CONDICIONES DE GARANTIA: | AÑO RECOGIDA Y ENTREGA PORTES PAGADOS EN PENINSULA. 2" Y 3? AÑO MANO DE OBRA EN NUESTRO SERVICIO TECNICO 
Ma, in PENÍNSULA Y BALEARES - agp ri ea NES DE VENTA SUJETOS A MODIFICACIÓN - VALIDEZ DE OFERTAS HASTA AGOTAR STOCK - IVA NO INCLUIDO 16% 


ACTUALIZACIONES 


Caja Semitorre ATX P-IV 


Placa P IV MSI 845 Pro2 


Caja Semitorre ATX 


Placa Micro ATX con: 
SVGA, Red 10/100, Modem 56K. 
y Tarjeta de Sonido AC'97 


Micro AMD [É 
DURON 900 ' 


256 Mb. 133 Mhz. DIMM — 


¡00 


| COMPONENTES 


TARJETAS DE VIDEO 


Gtorce2 MX 400 64 Mb. ... 40,00 
Ghorce4 MX 440 64 Mb. DDR ..» 60,00 
Gforce4 TI 4200 128 Mb. DDR . 149,00 
GforceA TI 4200 128 Mb. DDR MSI . 182,00 
Gforce4 MX 440 64 Mb. DDR 8x ASUS . 105,00 


PLACAS BASE 


ASUS A7V 333 =». 98,00 
ASUS A7V 333 Firewire, RAID .. 126,00 
ASUS A7V AGP 8x .. 110,00 
ASUS A7V AGP 8x Firewire, RAID .. 140,00 
ASUS PAS 533 =.. 96,00 
ASUS PAB 533 «. 127,00 
ASUS PAS AGP Bx «» 114,00 
ASUS PAS AGP 8x Firewire, RAID - Consultar 


Tedado+Ratón Cordless Deluxe ..» 58,00 
Tedado+Rutón Cordless Navigator ... 79,00 
Teclado +Rutón Cordless Optical .. 110,00 
Tedado+Ratón Cordless Comfort . Consultar 
Teclado Deluxe Access ... 18,00 
Teclado OEM ... 15,00 
Ratón Óptico MX 300 ... 35,00 
Ratón Óptico MX 500 -.. 41,00 
Ratón Optico Traveler (Portatil) .-- 90,00 
Ratón Óptico Cordless MX 700 -.» 64,00 
Ratón Óptico Cordless Mouse ... 29,00 
Ratón Óptico OEM ..» 15,00 
Altovoces 7340 --- 50,00 
Altavoces 7640 =». 100,00 


con Sonido integrado A 


Micro INTEL < E 
PENTIUM IV 1700 j 


256 Mb. 133 Mhz. DIMM 


LL) 
y 


De 256 Mb. a 512 Mb. (1 DIMM) — ooo...» +25 
De Duron 900 a 1100 sono ELE 
Disco Duro de 40 Gb, IDE sonoooro +68 


PENTIUM IV 2.400 533 -.. 180,00 


MEMORIA RAM 


128 Mb. PC133 MARCA  ... 18,00 
256 Mb. Pc133 MARCA .-.- 28,00 
512 Mb. Pc133 MARCA -.»» 48,00 


DISCOS DUROS 


60 Gb. ATA1OO 7.200 ....... 88,00 
80 Gb. ATA100 7.200 ....... 98,00 
80 Gb. ATA133 7.200 ....... 123,00 
120 Gb. ATA133 7.200 ....... 157,00 


DVD Y CD-RW 


DVD 16x LG .».. 40,00 
CD-RW 40x12x40x LG .-.- 49,00 
CD-RW 48x16x48x LG ... 59,00 


Las precios son válidos desde el 20 de Noviembre hasta el 10 de Noviembre del 2002 o hasta agotar stock, pudiendo 
variar sin previo aviso. Los precios no incluyen el 16% de IVA. Precios válidos para pago en efectivo. Los 


Microprocesadores de AMD no se venden sueltos. Las fotos pueden no corresponderse totalmente con el producto final 


Servicio 
Técnico 
Reparación de 


todo tipo de 
Ordenadores 


Redes 
Instalación de 


cableado/Redes Inalámbricas 


Configuración 
a medida de la Red 


Configuración de 
VLAN/ADSL 


Ordenadores 


Págalos en 3 meses 
sin intereses 


Te los entregamos 
gratuitamente en 
Madrid capital 


SERTEC 
INFORMATICA 


C/. Doctor Esquerdo, 183 Lo.w + 
28007 MADRID 
Yel.: (91) 434 11 10 
(91) 434 12 12 
Fax: (91) 551 59 43 
email: comercialCOsertes.* 


C/. Doctor Esquerdo, 183 Lu. 
28007 MADRID 
YTel.: (91) 434 12 14 
Web: www.sertec.es 
email: satCosertec.es 


* Completo y potente, para realizar sus 


e quinielas por ordenador 
tz | | Tanto para el experto apostante como para 
el que se inicia en este tipo de programas 
* Todo tipo de condiciones y reducciones 
* Incluye actualización de resultados por Internet 
- Completa gestión de Peñas 
* ¡Definitivo para.acertar en las quinielas! 
ses 
* Su contabilidad doméstica 
de la fo ás original y sencilla 
* Gráfico e intuitivo, sin necesidad de conocimientos 
También para profesionales o pequeñas empresas 
| * Resu idos sorprendentes y completos: 
| + Control de la cartera de valores 
| + Permite realizar sus presupuestos y obtener todo 


Son dos útiles programas de 


Carluis Soft 


Puede descargarlos de www.carluis.com 
y probarlos gratuitamente 


La mayor olerta 


MUImedia de 1 re! 


ios maltes praiottos alos olores prcaht y todos los servicios 


Pack que mc ala da Ref: CPOOG € cd 
los mejores juegos de ía hastona 

incluye PC Be Actua Golf 10€ 

Actua Soccer. Actua Tenis, Grand 

Proc o Rally. Batue 

Chess. ms Lar 2 Rally 

e en Sword. 


incluye los cuentos mtanties EWWITTE 


mánmeda El Pata Barbasuca, Cu 
Cutrás trás, Los 7 wayes de Simbad el 34.95€ 
manno, La fupa Ce Orio y K P Rucr 
enfa ciudad Y Ce regio 3 labulosos 
cuentos Hustwados Ús popular 

rones Fury 


Todo ello y muchas mús productos, promociones 
y regalos lo podrás encontrar en 
www.romware.nef. 


Fi Una JUICIOS 


La mejor y May ción de contemdos en CO-ROM para todalatamba 12C0-R0Ms para disponer 
de todos tos £ vertos en una complebsima bibhoteca vial. con opciones que las clásicas www.xsi.net, vendiendo Tos productes . 


encciopedas pueden otrecer como busquedas aulomábcas opciones de umpresión propia tienda ton fu marco 
presentaciones mulimedaa Oe gran calidad, documentos de wleo y audio etc em Inciuye rr or ns en pro 
Invertebrados, Computación e imernel, Diccionario de la Lengua Española. Mis Fianzas a Sin hocar veda, XS lr Visita la sección 
Personales, Enciclopedia Futura, Nuestro Mundo y sus Países, Peces. Anfibios y Papes y empiexa a ganar de 
Dioses Milos y Leyendas. Inglés Total, Ltteralla, El Remo Anual Aves, El Fe > 
Memileros Ref CP025 59€ 
- . J pd 
SELtIo :14:3 sido! AISIribuid 
ALLI O D£D pura colada 110) 
Si eres distribuidor, tienes a tu disposición la secsión B28, con 
especiales, expositores, y muchas otras sur 


— 


3010N FC 


D-rom, VHS; lomiX, Libros, Sex-SH0p... para adu 


El ncess MIA CIL 
e A 


e 
MEC 


"e JN 111511122 20v0s: «Por un puñado de polvos" y “Trabajo duro" 


¡Es ENANA 
as ld le 20403 


— - 
a 
" [+] La] más de 200 pos. con le sitimo nn cite para aduios 


| "rus > PERS E 


Ah == )l 1 5 LL 200008: Aticionados Marchosos 2* y “Polvos Andatuces” 


¡a TeVISta ONCIa1 DEL CINE 


77 3,95 E E vid pe mas vengida de Europa slds y heras 1 


Melones ce! y sabrás por ti mismo por A A o E 
VHS, Libros, Juegos,... y a los mejores precios. Actualizado diariamente con todas las novedades, ofertas y promociones de las casas más prestigiosns del porno mundial: Sunsk 
Vivid, Private, Metro, Paradise, Papillon y muchas otros. ino encontrarás nada mejor! 


Enviar a: Office 2000 - Apartado 851 - 37080 Salamanca + Tel: 902 194 194 - Fux: 923 185 344 e www.affice2000.es e www.romware.net e www.xsisw 


—- Contra-reembolso por Correos 
| + 3,10 euros de gastos de envio 
ras formas de pal ago y envio: CONSULTAR 


Envien las relerencias de los 
productos que indico a continuación Pursonal Cometas 1202 


vor 20 A E Perea AS ms x 
e 
E 22 2 A ME o 20 rm AL, ES 
ri vox plis Eo io nagun pedida. o 
CO EÉ[ÉTTa QEOO E zm 2 MI Pr ecimación po | 
a Ss ¡a 


Cursos Multimedia: 


Windows 98 

Word 2000 

Excel 2000 | 
Access 2000 
PowerPoint 2000 
Outlook 2000 
FrontPage 2000 
Office 2000 
PhotoEditor 2000 
Internet Explorer 


Al finalizar cada curso 
coseguirás tu diploma 
acreditativo 


Jul 


A, Curso Práctico. 
, Curso q 3 ultimedia 
E S se 
MO 
X 
Doro 
hire 
- 
: $ 
2 E 


45 €/ c.u- 


a 
"e ¿ Más información en nuestro Servicio de Atención al Cliente 902 19 07 29 [— OSTABUDOPOR: ==» | 
-23 ñ - 
De venta en Grandes Superficies y tiendas especializadas LANZGDITT 
INTERNACIONAL 


www.lodisoft.com 


= Pentium IV 2.0 GHz 


b memoria DDR 


+ Ratón 2 botones PS/2 
» Altavoces 180W 


Servicio técnico Formación “4 AMD ATHLON XP 2000+ 
A : A E Cursos personalizadc + 256 Mb memoria DDR 
+ Disco duro 40Gb 
+ SVGA RIVA TNT2 3D 32Mb 


+DVD LG 
+ Fax-Modem interno 56Kbps V.90 


» Teclado multimedia PS/2 
+2 USB en frontal 
+ Ratón 2 botones PS/2 


+ Altavoces 180W 517€ 


Ampliacion: es: 


j «+ Monitor 17 “ LG Digital + 127€" 

Toda la gama en oe, » Pentium IV 2,4 GHz + 50€" 
Garantia de 1 año. portátiles TOSHIBA, + 512 Mb memoria DDR +55€: 
' nt + HD 60GB UltraDMA 100 7.200rpm + 30€" 
Reciba su ordenador a domicilio. consulta nuestros » Regrabadora de CD LG 40x12x40x + 60€" 
Gastos de envio no incluidos. precios + Añadir Windows XP Home Edition + 114€" 


Utilice nuestras ventajas PC portátiles TOSHIBA 
pd 


Financiación inmediata, hasta 3 años 


Empiece a pagar en Marzo del 2003 


Solicite presupuestos de configuraciones No te arrepentirás , Consultar otros cambios. 
a medida. 9 P * IVA no incluido 


D.J. PRODUCCIONES 


www.djarodus99nes.com 


DUPLICACION INDUSTRIAL DE CD 


300 CD Por 035€ »s 
500 CD PoR 785€ »wa 
1000 CD Por 1.145 € a 


ESTOS PRECIOS INCLUYEN: LIBRETO DE 4 PAGINAS E INLAY A TODO COLOR, SERIGRAFÍA DEL CD , Y ACABADO ENCELOFAMES 
TODOS LOS SERVICIOS: DESARROLLO, DIGITALIZACION EN CD MIXTO Y EXTRA DEPÓSITO LEGAL, 
DISEÑO GRÁFICO PROFESIONAL, ETC 


CD CARD / DVD 


INFORMACION TELEFONICA: 91 53069 5316090723621 FAX:91 5212011 


mall Qa prodyssiones.com 


- DVD Media 


ay FAL DIV HAD UDE 


DVD E ¿MS VISA 


r Kie 


za para CO y IND 


E 


TA=: 


| Y ps AAC TOR 


+ MAY 


DO Fido sil Y A li 


.- e Tal - 494 101 80 2N Ea Mina travdata an 
Tel.: 93 30 3 JU nroYvTtraxdata.os 


20 Barcelona 


a 
ES 


ejor aa de software en castellano 


circulo infotmatico!com 


comercial(A) cial(Mcirculointormatico.com 


Juegos de Aventura y Acción 

» Juegos de Mesa Tablero cartas 
Juegos de Estrategia 
Libros 
Mundo Linux 
Tratamiento de sonido 


En cuesta web podrá prtar todo esto y si no lo encuentra nosotros se lo encontr 
Í Le entregamos en su domicilio en un plazo de 24, e. Es 3 

' 48 horas. Pague por reembolso, con visa o. 

transferencia bancaria. 


Garantía de la mejor calidad: todos nuestros 
| productos son originales. Hemos seleccionado los 
mejores fabricantes y los mejores artículos. 


.. A - - 


www.batch-pc.com 


¡Ala velotrada en grabacion 


nd Fee Regrobadora con velocidad de 
tronsferencio de 7.200Kb/s que 


olkconza velocidades de 48x16x48x 


e 


Disfruta del CINE en CASA 


Pock de ohavoces más lorjela de 
sonido. CINE en CASA con Dolby 5.1 


e en películas, música o juegos 
«ln 73. < 


¿AUTO FEMOIMICATO CN IL 


CAMOra UIgIiTal UE de EIA 


- 


128MB DDR, SubD, DVD-1 (con 
convertidor) y TV-QUT. Resolución 
2048x1536 a 32-8it de color 


sE 


a 


Zoom de hosto 12x y LCD o color 


o de 3.8cm. Puede grobor videoclips. 
> Incluye cargador y fundo. 
E . 
> € 
- 
'EXrCGanTte arseno en 16! 
trar 
Monitor TFT de 15” con un punto 
es de 0.297mm y que olconzo uno 
resolución de 1024x768 
E 
) 


DISCO DURO 


a vavidades, 7 


de Como me he portado 44 an 4 y 
Ñ lar 
elarít pedirte al regalo muy especial: an orden 
os. bay nUación: 
de Batek-Pe como el que le dibajo € contínuac! 
Í Regrabadorá 48x10x48X 


cer INTELP 0 
3 ara raa 2888 


ise 
(0) 939 


ORDOISO 


Elprocccadonpacd 


Me 
CONFIGURACION BATCH-PC NAVIDAD 2002: 
Cojo de ALUMINIO Semitorre ATX 300W, PB ATX, Procesador INTEL PENTIUM 4 2'4 GHz / AMD ATHLON XP 2200, RAM 
256MB DDR, Disco Duro 406B, Tarjeta Gráfica NVIDIA GEFORCE? MX-400 64MB TV-DUT, Regrobodora 48x16x48x, DVD 
16x, Monitar 17” SAMTRON o LG, Altavoces 160W, Sonido AC-97, ETHERNET 10/10, Floppy 3.5”, Teclado W98, Ratón 
P52 con Scroll, Micrófono y Alfombrillo. Garantía 1 año en piezos y mano de obra, 3 años en monitor. 
Kit ADSL autoinstalable con MODEM USB y ALTA ) al comprar este PC" 


Tel 91 151 41 4] y 902 192 192 (/ Sierro de Guodorromo, 91) - PI. Son Fernando - San Fernando de Henores - 28830 MADRID 

Tal: 950 347 109 - Avda Carlos 111, 244 Tel.: 91 888 84 61 - (/ Gran Conol. 1 Jel.: 91 663 77 67 - C/ Alicante, 2 

Tel. 950 26 42 44 - (/ Docior Corrocido, 34 36 Tal : 958 63 52 96 - Arda. Éuropo, 88, Local 4 Tel.: 91 892 59 $8 - C/ Copiton, 70 
fel: 91 870 10 82 - (/ Cobo de Trofolgor, 8 Tol : 949 26 21 14 - [/ Trav. de Toledo, 1 Tel: 91 305 51 56 - C/ Orión, 1 
Tel: 956 252 507 - C/ Dior. Gomez Plana, 13.8 Tel: 964 03 73 40 - (/ Sidra Vilorresg, 18 Bajo tel 950 48 39 39 - Ctro. Almerimar 
Tel: 956 87 22 08 - Avda. Ejercito, LÓB Tel. 91 665 25 50 - (/ Violeta Porra. PI Tel. 972.41 21 28 - (/ Marqués Cokdes de Montbui, B3 
fel.: 953 26 02 53 - (/ Goyo, 11 Val. 956 34 20 57 - C/ Armos, 11 Tel: 983 543 210  Avdo. Liberiod, 8 
ll: 91 71041 67 - Burgolentro M, 1-54 Tel : 9732287 16 - Avda Alkcolde Porqueres, 71 Tel. 941 20 07 28 - Y Pepe Moguregui, 1 

Tel: 91 43572 10 - (/ Generol Pordiños, 19 Tel. 91 544 12 30 - (/ Fernández de los Rios, 85 Tal: 91 562 63 99 - [/ Pechuón, 12 
Tel: 952 30 89 35  (/ Don Crision, 14 Tel: 93757 85 14 (/ Alemonya, 50-52 lel.: 91 664 34 47 - / Dos de Mayo, 27 (C Ci 
Tel: 988 25 02 81 - Rúa Telkeo, 4-Bojo Tel: 972 60 19 26 - (/ Pedró 94 IROU) Tel.: 948 36 52 76 - C/ Fuante del Hierro, 19 
Tel: 91 799 04 68 - (/ Luis Bejar, 23 Tel: 977 32 35 67 - Avda. Prot de lo Riva, 33 Tel: 923 282 404 - U/ Allonso IX, 8-16 
fol: 91 669 71 04 - C/Nororio Calonge. 13-13 Tol: 942 24 16 70 - (/ Comádo Aloeso Vega, 26-8 Tel: 954 58 36 19 - U/ Son Piorenco, 4 

Vel 963 13 79 95 - C' Domingo Martmez 6 ll TE 793 SO - Avd de Cenes, 333 Tol: 945 26 98 51 - L/ Ebuorda Velasco, 1 


Encuentra en TIENDAS Batch-Pc o en www.batch-pc.com 
o > e» 
CrediStar CrediStar 


ESPECIAL NUEVO PC MANIA 


SEMITORRE ATX 300W —- 
PB ELITEGROUP XP / P4 DDR 
Procesador AMD XP 1800 / P4 1'8 478 
HDD 40 GB ATA 100 7200 RPM 
GEFORCE 2 MX440 64Mb + Tvout 
DIMM 256 MB DDR (PC -266) 

DVD 16X LG / SONY 

MONITOR 17” 1280 X 1024 
RE-GRABADORA TX 40X12X40 
SONIDO AC-97 

ALTAVOCES 240 Watts 

MODEM INTERNO 56K MOTOROLA 
DISQUETERA 

RATON SCROLL SAFEWAY 

TECLADO MULTIMEDIA PS2 
ALFOMBRILLA color 


A Do ma 


OFERTA DEL MES 
SEMITORRE ATX 300W DC 
PB ELITEGROUP XP / P4 DDR ¡ ¡REGALA - 
Procesador AMD XP 1700 / P4 1'7 478 . . 
HDD 40 GB ATA 100 —. 
VGA RIVA TNT2 32Mb+TVout 
DIMM 128 MB DDR (PC -266) 
CD-ROM 52X «* LG 
MONITOR 15" DIGITAL 
SONIDO AC-97 
ALTAVOCES 240 WATTS 
DISQUETERA 
MODEM INTERNO 56K MOTOROLA 
ALFOMBRILLA color 
RATON SCROLL PS2 
TECLADO MULTIMEDIA 


EL PORTATIL 


P4 2000 

DISCO DURO 30 GB 2'5" 

ATI 32 MB PRO (no compartida) 
MEM. 256 DDR 

COMBO DVD/CDRW 

PANTALLA TFT 15” 

MODEM 56K - T. RED 10/100 
BATERÍA ION - LITIO 
ALTAVOCES / SONIDO AC-97 

4 Puertos USB 2.0 / SALIDA DE TV 
PUERTO INFRARROJOS 


PRECIOS SIN I1.V.A. 
ORDENADORES A SU MEDIDA 
LLAMA Y PREGUNTA POR NUESTROS COMPONER 


2 Tiendas a su disposicit 


Le g . - E 
Saba 11 Barcelona 
CWNarcis Giralt 10 CiCasanova 31, An 
TELF: 93 725 15 00 TELF / FAX: 9343 
FAX: 93 745 02 52 


74 TIENDA 


.CÓM 


Visítanos en Internet en www.tiendapc.com 


TPC P4 2.4 TOTAL STATION 

+ MONITOR BENQ TFT 15” 

- Procesador Intel Pentium 4 2.4 Ghz 

- 512 Mb RAM, 80 Gb disco duro 

- Geforce 4 MX 440 64 Mb DDR TV Out 
- Módem interno 56 Kb 

- DVD 16x/48x + software PowerDVD 

- Regrabadora 48x12x48x 

- Pantalla TFT Benq 15” multimedia 


Sólo 1.069 € 


177.867 ptas. 


- WOXTER DVD 
- HOME CINEMA 


-DVD doméstico multizona 
-Lee MP3 y VidegGD : 
y me S 


VideoCD, co Audio 
Pasa tus DVD a CD 


¿399.95 € 
IO as 


PRODIGIOS 
COMPUTER — 


nm — rm Ed 


BENQ TFT 15” 
MULTIMEDIA 


Pantalla plana TFT 15” 
1024 x 768 píxels 
Altavoces incorporados 
3 años garantía In situ 


339,95 € 


56.563 ptas 


SYSTECH TFT 2.1 
Cámara digital 

16 Mb memoria interna 

2,1 Megapixels 

Pantalla LCD-TFT 

Flash incorporado 


159,95 € 


26.613 ptas 


OLIVETTI DVO 
PDA 32 MB 
-Windows CE 

-Módem interno 56 Kb 
-Sincroniza con Office 
-Reconoce escritura 


225,00 € 


- —FTAST pas 


CANON A200 


2 Megapíxels 
A alta calidad 
-Gran luminosidad f:2.8 
-Graba vídeo a 20 fps 
-Enfoque en 3 puntos 
«Sensibilidad 400 ISO 


199,95 € 


Por transferencia O € 
reembolso O financiado... 


FUJITSU 


ontra 


TPC P4 2.4 TOTAL STATION 

+ MONITOR LG 17” 

- Procesador Intel Pentium 4 2.4 Ghz 

- 512 Mb RAM, 80 Gb disco duro 

- Geforce 4 MX 440 64 Mb DDR TV Out 
- Módem interno 56 Kb 

- DVD 16x/48x + software PowerDVD 

- Regrabadora 48x12x48x 

- Monitor LG 17” 1280x1024 píxel 


Sólo 861,20 € 


143.292 ptas. 


FREECOM 
BEATMAN FLASH 
64 Mb MP3 
-Reproduce MP3 y WMA 
-64 Mb memoria interna 
-Ampliable con tarjetas 
-5,6 x 5,2 centimetros 


119,95 € 


19.958 ptas 


SMARTBOOK 
PENTIUM 4 2.4 
Intel P4 2,4 Ghz 

256 Mb RAM. 

20 Gb disco duro 
Combo CD-R/DVD 
Regalo Pendrive 16 Mb 


1.411 € 


234.771 ptas 


SMARTBOOK 
PENTIUM 1 1133 


intel PMI 1133 Ghz 

256 Mb RAM. 

20 Gb disco duro y DVD 
Regalo Pendrive 16 Mb 


1.059 € 


FREeCcom 


MT 


Al comprar un ordenador AIRIS date de alta en 
Terra ADSL Plus y consigue de regalo una 
cámara digital AIRIS y un ratón internet Óptico 
¡Y por supuesto, módem y alta gratis! 

Informate entu Punto de Venta más cercano 


AIRIS 


www.airis-computer.com 


ARIS Prot De 
20 Megapus. 


Portátil con la capacidad de un PC AIRIS XYRA 


SAN» 
ra <a 


AIRIS 


Garantia de 1 año 
con recogida y 
entrega a domicilio. 


| Procesador 
IntelO PentiumO4 a 2,4 GHz 


TFT 14,1” 


1024 x 768 x 16,7 Mill. Col. 


1.549 e 


+ SVGA hasta 64 Mb Sh.M 

+ 256 Mb DDR 257.732pts 
+ D. Duro 40 Gb A ias 
+ Combo (DVD + Regrabadora) 

+ Disquetera 3,5” 

+ Sonido 3D + Alt + Mic : 

« 2xUSB, IrDa, IEEE 1394 + Sin Windows XP 

+ Red 10/100 Mb. TV-OUT y con bolsa transporte 
+. Módem Intemo 56Kb 

+ 3,1 Kg. 325x275x41mm 1.499 € 
- Windows XP Home IVA Induido 


. Precios en euros. Se reconocen los logos y tas marcas utilizados. IVA incluido. Precios válidos en Peninsula 


VENDIDOS EN 400 PUNTOS DE VENTA EN TODA ESPAÑA 
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OIATO — AMURSIO >.5m070 BARCELOMA us 701 410 m0w CADA 
rua BIS 971 433 11860  BARBATE 
ALBACETE EL MASNOU 902 407 409 130! ALGECIRAS 
0230  MADIIQUERAS DU) 104 234 BARCELONA 132 63) 943 1300 LALIMEA OE LACONCERCIÓN 
DARCELONA 833 853 034 3370 LOS BARRIOS 
ALICANTE BARCELONA 94 104 633 1407 JEREZ DE LA FROUTERA 
ALICANTE MOLLET DEL VALLÉS 236 796 124 10000. JODE DE LA PRONTEZA 


Ma0S — JEREZ DE LAFRONTERA 


PLANO LA HORADADA CANET DE MAR ppal 1310 PUERTO REAL a : 
Jl > 1340 SANLUCAR DE BARRAMEDA 18003 CUENCA eu 2 12 
ORMUELA 104 617 47 16004 CUENCA 050 240 113 
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DAN VICENTE 3070 CASTRO URDIALES 942 063 018 AROMA 
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MONO SANTANDER eq 0% 305 17000 FIGUERES 972 60) es 
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30700 — REMOSA 9 734 04 GROMA 
AGUADULCE ZANT FEU DE QUILOLI 
PARETS DEL VALLES DAA 230.08) Pp 
' pu Ds 
Ba 000 308 
Y 001 07a 76 ses 6d 007 
LLUMARE DEL WALLÉR DU 410 30 102 106 344 
SANT CELOMI 64 412.571 954 332 139 
LAGARRIGA 000 64404 
BERGA 107 400 354 
OLESA DE MONTSEARA 158 500 101 05 2h4 300 
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ñ ÁVILA STOES 20 110079 10009 CIUDAD RÉAL SS MN 
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10008 BUADOS BAT 241 040 RO — PEÑARROYA PUER.ONUEVO PO 110 508 
BALEARES ORICO — MIRANDA DE EBRO De7 347 101 1cOr CÓRDOBA 900 445 0 
07008 PALMA DE MALLORCA 571 274930 1005  CÓRDOSA 
D700]3 PALMA DE MALLORCA 17110345 Cicas 14008  CÓRDOGA 
07000 PALMA DE MALLORCA TT 10003 CÁCERES muro vor  CÓRDOSA v09 264 Ta 
D7AMO — POLLEMGA m(áiso 10380 — MAVALMORAL DE LA MATA 127 532 104 MBDO — LUCENA 050 301 277 
07000 — PALMA DEMALLORCA 114223 1409 JARA DE LA VERA 977 045033 
OPZO — LLUCMAJOR 07 D67 01 10m. Coma 227 600 aña CORUÑA 7 
7780 — CANADELLAMENORCA B71 ada 732 vo0b MORALEJA 127 Eña nOs 16007  ACORUÑA 001 243 431 > 097 00 


au 


LA RED MÁS GRANDE DE ESPAÑA 


1£n 


LACARRILLO 


A 


LAS PALMAS DE ORAR CAMAJIA 
: LAS PALMAS DE GRAM CANARIA «y 


BAM FERNANDO 


LEON 
León 
BEMBIBRE 
PONFERRADA 
PONFERRADA 


LLEIDA 


MABPALOUAS 10 an 


10141 0 
11729318 

00 yr 
10 07434) 


120 20 


p1 
LANUEVA DEL PARORLO vr . 
BAM MARTÍN DE YALDEIOLEDIAS 914.610 300 


cor AR 


v1.0 


ALCALÁ DE MENARES 
TORRE JON DE ARDOZ 
OEIAFE 


MAGA 
MÁLAGA 
FUENGIROLA ULJAS 
ESTEPOMA 

HERA 


MELILLA 


AICA 
CANTAGEMA 
CARTAGEMA 

CARIWICA DE LACINZ 
TORRES DE d 
LORCA 


ALCARTARILA 


ALHAMA E MUMICIA 
MAMAR 
21000 PAMPLONA 
OD PAMPLONA 

E AOL 
CAREISL 
10D  CUATADE 
PONTEIDRA 
Mun vo 
mn vo 
me PONTEARESA 
JOA yx 

Sut SO 

PONTEVEDAA, 


VI 


aTA 


AIRIS MERCURIO 


> 


5 


41RIO 


AIRIS con Procesador Intele Pentiume 4 a 2,4 Ghz 
te conecta al mundo 


Garantía de 1 año 
con recogida y 


entrega a domiciho 


noo 
VILLAGARCÍA DE AROGA 


DUVILA 
41002 SEVILLA 

41070 — BEVILA 

41000 SEVILLA 

MON. SEVILLA 

“0% DELACANTULA 

41100  COMADEL RÍO 

41300 — BAR 308€ DE LA MINCOMADA 
41700 — DOS HERMANAS 

n0 

TARBACOMA 

400) — TARRADONA 

am rus 

43400 TORTOSA 

2008 — TARRIGONA 

a CAMS 


pentium Y 


Máxima potencia en una gran pantalla 


Procesador 
intelO PentiumO4 a 2,4 GHz 


TFT 15” 


+. 1024 x 768 x 16,7 MIL Col 
SVGA hasta 64 Mb Sh.M 


- 
- 256 Mb DOR 
. D. Duro 40 Gb 
. Combo (DVD + Regrabadora) 
. Disquetera 3,5” iniema 
« Sonido 3D + AR + Mic 
+ 2xUSB, trDa. IEEE1394 
» Red 10/100 Mb. TV-OUT 
» 38 Kg. 330280x45mm 
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INTRANET COMPOTE 


intranetGlintranetcomputer net 
Tlf: 902 154 911 Fax: 91 534 1292 S.T.: 91 53572 93 
Cl Doctor Santero, 22 MADRID-28039 - metro Cuatro Caminos 


114008 


RON foso sz 
rr 


- PAN Lea 
HD 2: 
SVGA 2... Tv-Qut, 


USE, CD 24X, * 
“SOUND BLASTER Comp.,1 FireWire 1 


ALTAVOCES, MICROFONO, 


1XPCCARD, 3 USB, TOUCHPAD, 
BATERÍA DE Li-¡ON, BOLSA TRANSP. 


P INFRARROJOS, LAN 10/100 


2. ecos 


ASUSAIS333 “Sis 745" SockA” ATA100 
ASUSATV333 ARU “VIA KTI33' ATA133 RAID 
ASUS ATV8X “VIA KT400"“SockA" ATA133 


80,91 
127,78 
115,40 


ASUS ATVSX ARU “VIA KT400"SockA” ATA133 RAID. 150,96 


ASUS P4SOX "SIS 648” Sock 478 ATA133 RAID 
ASUS P4B533 PA“IBASE” Sock 478” ATA133 


ASUS P4S533 PA "SIS 645DX” “Soch 478"ATA133 


ASUS PAT533.C* 
GIGABYTE TOXR+' 


Pp AA 
RAJO 


125.76 
125.88 
99,22 


1129 


KU00” AT RAID 12344" 


IF EGABYTE SPGSTU NA” 20:20 ASPE" Aa: 
1 


- 1 GIGABYTE * 


ES 
AG ALE MIO “Socka78” “1850€ AJA133 RAJO 


— ABI KD7-RAID “SockA""VIA Kt400” ATA133 RAJD 
ABIT AT7Maxll “SockA” VIA KT400” ATA133 RAID 


ABIT SR7-8X "SIS 648" Sock 478” ATA 133 


ABIT BE7 RAID "iB45PE “Sock 478” ATA133 RAID 


ABIT IT) Mani RAJO"Sock 478" “ASE” ATA133 RAID. 219,48 

ABIT IT7Maxli RAIDVERS 2 Sock 478”¡B45E"ATA133 Const Ju e spa 
ABIT 867 -RAIO"Sock 478 18456" ATA133 RAID 
139 


6704 Maxell Fs; 


a SARE 4.1 

CREATIVE INSRIRE 5.1 51 
*CREATIVE INSPIRE 54 55: 
[144.57  ¿GREATIVE MEGAWORKS 5 


SO MT ETS. 


Sevillarisolvercomputer.com 


-L38095SP4 
ENTIJM MIG) 

256MB SODÍM DUR 
PANT.TFT 15” X34, MODEM 55K, 
HD 30GB, FD 1,44MB, DViex, 
ATI M7 P 32MB ,2 Firewire 1394 
SOUND BLASTER Surcund 3D, 
ALTAVOCES, MICROFONO, 
2X PCCARD, 3 USB, TOUCHPAD, 
BATERIA DE LI-1ON, 
P INFRARROJOS, LAN! 

ui 


CREATIVE LIVE PLAYER 4.1 
CREATIVE LIVE PLAYER 5.1 

CREATIVE AUDIGY PLAYER 

CREATIVE AUDIGY 2 

CREATIVE AUDIGY 2 PLATINUM 
CREATIVE EXTIGY 2 USB EAX DIGITAL, 
CREATIVE PLAYWORKS 


18,71 
35,37 
A OS 


sw 


2 


159.62  WINFAST 


Graficas 
MATROX G550 DH 32MB_ Oem 
MATROX PARHELIA 128MB QUAD 
68,32 ATi RADEON Ve 64M8 PAL 
11596  ATIRADEOMFÍ%) 64MB PAL DVI 


a 


367,24  WINFAST A250U GEF Ti4680 128MB 


THf. 954532030 Fax: 954417279 
C/ Doctor Antonio Cortes LLado,5 SEVILLA-41005 


ñ -51300 - 

|| PENTIUM 111 1000 MHZ, 

|| MEMORIA 256MB SODIM 

|| PANTALLA TFT 13.3” XGA, MODEM 56K, 

| HD 20GB, FD 1,44MB USB, CDRW 8X4X24X, 
|| SVGA INTEL 830, Tv-Out, 1 FireWire 1394 
| SOUND BLASTER 16 Bits, 

| ALTAVOCES, MICROFONO, 
| 1XPCCARD, 2 USB, TOUCH 
| BATERIA DE LAO ADUSAMTA ANS, 
1] 


SOL MTAINOLOG 


Tlf: 986 374 388 — Fax: 986 272776 


Cl Travesia de Vigo, 25 VIGO-36214 
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108.30 EREASIVE TRAVELSOUND SpecisiMP3 6543  PROPHETID BS00DV AliInWondera 252,54 EPSON STYLUS C72 
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144.3 SONYLCD M61 16" DVH 3 
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OFERTA VALIDA PARA PENINSULA Y BALEARES - PRECIOS 
TODAS LAS MARCAS MENCIONADAS 1 
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ENVIOS GRATUITOS Y ASEGURADOS DE DE ORDENADORES SOLVER A PENINSULA Y BALEARES * 
Ss FINANCIACION A MEDIDA * 


A A A - ON a mr mes rr 
Na 1=/DKkK13 ¡=P B06 ¡7 AKT2 ¡SOhve! 3 ENERO 
ASUS A7S333 / ABITSA7 SISG450X * Po /ASUS PASSEIG /ABIT KD7-RAIDEx / MSI 6585 SIS648 8x, /ABIT AT7R MAJINETGABYTE USPE667 TVAN 52486 Dani AMD TOP A 


VOLCANO 9 / FD 1,44 / 256 MB 333 VOLCANO 9 / FO 1,44 / 258M8' DDR 3331 | VOLCANO 9 / FD 1,44/256MB DDR 333 " VOLCANO 9 /FD1,44 / 512MB DDR 333 || SUPERMICRO PADCE +60 Dual EON 


HO 60 GB DE 7200Rpm ATA100 HD 80 GB MAXTOR 7200%Rpm ATA133 , HD 120 G8 MAXTOR 7200Rpm ATA133 .. HD 120 GB MAXTOR 7200Rpm ATA133 || VOLCANO 7+/FD 1,4418 

ED 52x DE LG UDMA DVD TOSHIBA SOMH1712 16x48x DE DVD PIONEER 106 Siot-In16x40x AT DVD TOSHIBA SDM1712 16x48x IDE ' DDR / RDRAM 512M8B 

ATI RADEON 7500 64MB SDRAM PAL | | ATIRADEON S000PRO 128MB DOR ABIT SILURO MX440-3X 64MB PAL | ABIT SILURO Ti 4200 128MB PAL | HD 200 GB WESTERN JB 7200Rpw 

SOUND 128 PC] SOUND BLASTER LIVE 4.1 PCI ' SOUND BLASTER AUDIGY PLAYER — || SOUND BLASTER AUDIGY PLAYER || DVD TOSHIBA SDM1712 16x48x DE 

CAJA SEMITDRRE ATX 300WAT tra CAJA SEMITORRE ATX JOMWAT. CAJA SEMITORRE ATX 300WAT. CAJA SKYHAWK 4379 ALUMINIO 300W | CDRW PLEXTOR 48x/24x/48x 

LOGITECH DELUXE ACESS PS/2 LOGITECH DELUXE ACESS P8/2 LOGITECH DELUXE ACESS PS/2 LOGITECH DELUXE ACESS PS/2 || ABIT SILURO Ti 4600 128MB PAL 

LOGITECH WHEEL PS/2 + ALFOMB. | | LOGITECH WHEEL PS/2 + ALFOMB. LOGITECH WHEEL PS/2 + ALFOMB. LOGITECH WHEEL PS/2 + ALFOMB. | SOUND BLASTER LIVE 4.1 PCI 

ALTAVOCES NGS 200W + MICROFONO ALT. CREATIVE INSPIRE 4400 4.1 DIG | ALT. CREATIVE INSPIRE 5100 ALT. CREATIVE INSPIRE 5100 || CAJA CHEMBRO GENIE 400WAT. 

MONITOR 17” LG F700B FLATRON 0.24. MONITOR 17” LG F700P FLATRON 0.24 MONITOR 17" SONY A230 0.25 ponia 17" SONY E250 0.25 | LOGITECH DELUXE ACESS PS/2 > g” 

AMO XP 1700 .......... ..674,45 AMD XP 1800.........umuco coo: 0:ononan 48,34 LA MD XP 1800...... ...1.108,01 IOMP BOO ccccconcrnicoiaro 1.396,80 || LOGITECH WHEEL PS/2 + ALFOMB. í - 

MD XP 1800.. .-687,77 | ¡AMD XP 1900. ...957,88 | AMD XP 1900... 1117, 53 AMD XP 1900... ..1.406,32 hi ALTAVOCES. NGS 200 + MICROFONO. | 

AMD XP 1900 .697,29 MO XP 2000.. E 964, 36 AMD XP 2000... ....1.124,03 A MD XP 2000... > 1.412,81 | MONITOR 19” LG F900 P 0.25 : U P-. 

4 AM: XP 2000 . 703,79 | AMD XP 2200 ..-1.029, 27 Pe 1D XP 2200... AMO XP 220%..... oi 1.477,73 
IN XP 2100. 736,84 | | AMD XP 2400... ...1.070,05 | AMD XP 2401 ' M OO eccncinocoresacicció 1.518,50 || Dual AMD MP2000 .........ao0...:.-2,460,05 

AMO XP 2200... PENTIV 1500 FSE4 ...1420,27 || Dual AMD MP2200 ..................2-529,85 | 


..768,70 PENTIV 1800 FSB400... e ..0010,76 l PENTIV 1800 FSB400... 


PENTIV 1700 FSBA4 00. .T79,44 PENTIV 2000 FSB400............1.027, 38 PENTIV 2200 FSB400.... | PENTIV 2000 FSB400............ 1.436,89 | 
ENTIV 1800 FSB400.. TGF | | PENTIV 2400 FSBS33........... || PENTIV 2400 FSB533... | PENTAV 2400 FSB533.. . || Dual XEON 2000 512k ............. 2.843,89 
PENTIV 2000 FSB400. 516,42 pr PENTIV 2530 FSB533.... PENT.AV 2530 FSB533... | PENT.IV 2530 FSB533.. || Dual XEON 2400 512k ........... 2.928,25 


«A, 298, 68 /1PENTIV 2800 FSB533............1.420,29 ¡PENTIV 2800 FSBS33..... 


ENTIV 2400 FSBS3..... .B45,95 / 
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¡PENTIV 2800 FSBS33.... 
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SUPERMICRO 


Avance En el próximo número 


HARDWARE 
PDAs y regrabadoras 


En enero podrás disfrutar no de una, sino de dos 
comparativas de hardware: ¡PDAs y regrabadoras! 
Someteremos a los últimos modelos a las pruebas 
y mediciones más exigentes... 


SOFTWARE 
Distribuciones Linux 


h 
| 
| Linux, el gran enemigo de Windows, está ganando 
| y muchisimos adeptos. Por esta razón, dedicaremos la 
próxima comparativa de software a las mejores 
| Distribuciones del mercado nacional. 


[SamHoo! | 
INTERNET 


| Portales personales 


La comparativa de Internet del mes de enero pasará 
revista a los portales que permiten crear páginas de 
a inicio al usuario, como Yahoo! (a través de su servi- 
piso | cio MiYahoo!) o Excite (My Excite). 
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PRÁCTICO 
MS Access 


En la sección Práctico te contaremos los sencillos 
pasos que debes seguir para crear una base de 
datos con «MS Access». Obtendrás resultados desde 
el primer momento. 


EN EL CD 
El mejor software 


Dentro de 30 días podrás disfrutar de las versiones 
de evaluación de «Partition Magic 8.0», «Panda 
Platinum 7.0» y «Corel Graphics Suite 11»; 

y también, de sus talleres prácticos. 
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¡POWER_7572 


HOME PC, NETWORKING 8: WIRELESS 


E Conecta tu ¡POWER en red con otros PC en tu casa. Descubre 
/ ¿Por qué no decirlo claramente? ¡POWER es el PC portátil más 
v CDA 9 00 0 NOA Aus e o completo de su categoría: permite grabar CDs, visionar DVDs en su 
multiusuario en Banda Ancha. Y todo, desde cualquier pantalla de 15,1 pulgadas con gráficos GeForce”", pesa sólo 2,8 kg. y, 
habitación. lo mejor de todo, es un mobile, 


: ¿Y qué significa mobile? Sencillamente, que está dotado del más potente 
PDA + PC MOBILE: ULTRA-MOBILITY Procesador Mobile Intel E) Pentium | 4 - M que un portátil pueda llevar. 
e ; ; Porque no se calienta como los demás y, por tanto, su alta velocidad operativa 
Los rendimientos del ¡POWER y del PDA Pocket Gear contribuyen — o manace constante. Y con ello, la duración de sus baterías se prolonga aún 
a conseguir las máximas prestaciones del nuevo concepto de más. 


Ultra-Movilidad. ¡Rechace imitaciones! El Procesador Mobile Intel O Pentium O) 4 - M 1,7 Ghz 


AENA 
DIGITAL AUDIO € VÍDEO 


Packard Bell recomienda MicrosoftO WindowsO XP 


o ] ¡POWER_7572 
> Procesador Mobile Intel Y Pentium O 4 - M 1,7 Ghz 


Tu ¡POWER, un estudio de sonido digital y la edición de video 
profesional en casa. MP3 en tu bolsillo, TV digital y graficos 3D 


CA en tu salón. Potencia tu creatividad y compártela. > 256 MB de Memoria DDR 
> 30 GB de Disco duro 
> Unidad COMBO DVD - CDRW 
[DIGITAL_conver gence] > Gráficos NVIDIAO GeForce”" 2Go 200 - 32 MB DDR 
> Pantalla 15.1” TFT 
by Packard Beti, the first european home PC manufacturer > Red Ethernet y Módem integrados. 


Packard dell. 


www.packardbell.com/es UPGRADE YDURSELF 


DESICA: MASTER DIMA 


DISTRIBUIDORES ADL 


ALMERÍA 
ALMERÍA. Manuel Azaña, 137. TÉ 950622235 
GRANADA 


GRANADA, Cira. de Jaén, 5. Freme a traumatología. 
Tlf: 958151873 


ALMUÑECAR Colombia esquina Avda. Andalucia. 
TIk 958639384 
HUELVA 


HUELVA, Puerto, 4. TIE: 959282336 
ROCIANA DEL CONDADO. Cabreros, 22. 
Ti 959416711 

MÁLAGA 


FUENGIROLA. Fray Luis de Leon, 1. Tlf: 952462307 
MARBELLA Urb. La Carolina. Edil. Aries. Local 47 


BALEARES 
FORMENTERA. SAN FRANCISCO JAVIER. Plá de Rei 
58 Ed. Carmen. Sala 1. Tf 971323263 
IBIZA León, 12. TE 971392737 
IBIZA. Fray Vicente Nicolás, 16 B. IE 971311044 
MALLORCA. FELANIX Belipur, 1 Bajos. TH 971556576 
MALLORCA. MANACOR Wa 43. TE 9TIBASSIO 
MALLORCA PALMA DE MALLORCA. Capitán Salom, 
31. We: 971900365 
MALLORCA. SANTA MARGALIDA. Plaga S'abeurador, 
12. Tí: 9TISDI83A 


MENORCA. CIUTADELLA DE MENORCA. Caragol. 14. 
al 2. ME 971482162 


FUERTEVENTURA PUERTO DEL ROSARIO. León y 
Castillo, 153 Local 1. TIE 928861125 

LANZAROTE. ARRECIFE. Fajardo, 12. TI£ 928824036 
LAS PALMAS OE GRAN CANARIA. Senador Casullo 
Olivares, 35. Y: 928370909 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. VECINDARIO. 
Arda. Canarias, 121. ME 928754050 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Fondos del Segura. 
Edificio 3. (Siete Palmas). IE 928424286 
TENERIFE. LA OROTANA. Miguel Cervantes. Edl. Don 
Bosco s/n. Ml: 922322322 

TENERIFE. SANTA CRUZ DE TENERIFE. Cervantes, 7. 
Til 922221223 

TENERIFE. ADEJE. Cesar Manrique. Edf. Vilagarcia. 
Local 1. 14922782040 


SANTANDER 
SANTANDER. Jesús de Monasteno, 6. 


CIUDAD REAL 
ER REAL Aben Canes, 7. TM: 926274131 


CUENCA. Teruel. 2. Y: 969214532 
TOLEDO 


ILLESCAS. Paris, 6. Cira. Ugena. Tit: 925813629 


TALAVERA DE LA REINA. Ángel del Alcázar. 12. 


ARANDA DE DUERO. Pedrore, 13-bajo. TIF 947502899 
LEON 


PONFERRADA. Avda. de Valdes, 40-bajo. TIE 987427744 
LA ROBLA Ada. de la Magdalena, 25. TIE 987572073 
SEGOVIA 


SEGOWA. P* Exequiel González, 32. Tl: 921437967 


SEGOVIA. Somosierra, 18 Local. Tlf: 921443512 
VALLADOLID 


VALLADOLID. Manwel ón Local. TIE 983360165 


BARCELONA 
BARCELONA. Astunas, 42. Tlf: 933683030 
BARCELONA. Mallorca, 221-223, 1* 2". Tlt 934519565 


BARCELONA. Nápoles, 106. TI£ 932470402 
GERONA 


GERONA. Barcelona, 145. Ti: 972214021 
TARRAGONA 


curar menta 


MELILLA 


ILLA General Millán Astra 16. TI. 952696061 
COMUNIDAD DE MADRID 
ALCALÁ DE MENARES. Mayor, 94. Tf: 918831703 
FUENLABRADA Lima, 44 post TIE 914920835 


MADRID. Alcalá. 76. TIE 914352020 
MADRID. Avda. Alfonso XIIL, 75. Tlf: 914130848 


«Todos los ordenadores ADL tienen 1 año de garantia y hotline para ayudarle a solucionar cualquier problema. 
+ Precios válidos sólo para en el territorio nacional excepto Canarias + Promoción válida desde el 1-12-2002 al 31-12-2002 
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COMPUTERS 


Q 


Ordenadores 
para todos 


DL 


QPL Smartbook (484284 


+ Memoria 256 Mb 

+ Disco Duro 20 Gb 

+ Tarjeta VGA 16 Mb/32 Mb 

(1024x768 XGA) 

Además incluyen 

Tarjeta sonido. Salida de TV. Altavoces y micrófono integrados Fax-Modem 
56 Kb. Disquetera 1,44 Mb. Tarjeta de red 10/100. Infrarrojos. Touchpad 
Batería de Litio. Conexiones: PCMCIA 2 Tipo ll o 1 Tipo Ml Card Bus. 2 USB 
VGA Externa. Paralelo. Serie. PS2 y IEEE 1394 Firewire. 2,9 Kg 


Procesador Pentium 111 1133 MHz (1,133 GHz) 


1.059 € ima 176.203 ».:. wn 


1.228,44 € WA incluido 


+ Panel de control multimedia 
externo 

+ DVD 8X incluido 

* Pantalla TFT 14,1" 


www.adl.es 


HADRID. Estrecho de Gibraltar, 18 Local Tit 913770944 VILLAGARCIA DE AROSA. Ramón y Cajal, 18 bajo 
MADRIO, Fuencarral, 139. Tf: 915913753 ATI: 986565136 
NAVALCARNERO. lravesia de la doctora, 3. 
aga PAMPLONA. Avda. de Pamplona, 39. Trasera. 
COMUNIDAD VALENCIANA 

ÁLAVA 


GASTEIZ. Sancho el Sabro, 9. TM: 945134752 
VIZCAYA 


BILBAO. M* Diaz de Haro, 25. Tlf: 944425550 


GETXO, Avda. Saldisu, 23. T£ 944303029 
GUIPUZCOA 


SAN SEBASTIAN. Pso. Colón, 6. 


TIE 94329700 
PNCPADO DE ASTURIAS 


AS DE MURCIA 


ALCOY. Avda. Hispanidad, 6. Mt 966526002 
ALICANTE. Avda. Benito Pérez Galdos, 5 y 7. 

Tit 902180596 

ELCHE. Cristóbal Sanz, 41. TIE 965461900 

1B1. Avda. juan Carlos 1, 41. TIE 966552949 
ORIHUELA. Avda. Teodomiro, 19. TIE 966741216 


Ls y Bazan, 35. Uf 965709692 
VALEN! 


PUSSENL vé Avda. del Norte, 137. Tlf 961233222 


CERES 


CACERES. San José, 2. NI: 927214060 CARTAGENA. Ingeruero de la cierva, 7 Bajos. 


Tif- 902101459 


Ñ L 
LA CORUNA. Avda Allonso Molma, 52, TH 981169167 HARO. Vgen de laVega, 42. NI 941312054 


LA CORUÑA. Santa Catalina, 18-20. TIE 981222415 
NARÓN. Centro Comercial Narón. Alto del Castaño. 
Tf 981392211 

LUGO 

MONFORTE DE LEMOS. Ourense, 8. Tit: 982411426 
PONTEVEDRA 


PONTEVEDRA. Cruz Roja, 16. Tlf 986896471 


Su distribuidor 
oficial en Internet 


TIENDA?C.CÓM 


